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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 

9 Δεκεμβρίου 2013 


Αριθμ. απόφ. 526/2013 

Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ¬ 
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα¬ 
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως 
ισχύει, και ιδίως του άρθρου 69 αυτού. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 189 «Καθορισμός και ανα¬ 
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 
221/5.11.2009), του π.δ. 24 «Ανακαθορισμός των αρ¬ 
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α' 56/15.04.2010) και του π.δ. 96/2010 
(ΦΕΚ Α' 170/28.09.2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσ¬ 
σιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων», όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενερ¬ 
γειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), 
όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσω¬ 
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α' 
121), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγο¬ 
ράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313), όπως ισχύει. 

6. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ¬ 
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ 
ΕΚ» (ΕΕ Ε 211/14.8.2009). 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχε¬ 
τικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς 
φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005» (ΕΕ Ι_ 211/14.8.2009). 

8. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης 
Αυγούστου 2012, για τροποποίηση του Παραρτήματος 
I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί όρων πρόσβα¬ 
σης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (1231/16-20, 


28.8.2012) με την οποία θεσπίζονται μέτρα διαχείρισης 
της συμβατικής συμφόρησης σε δίκτυα μεταφοράς φυ¬ 
σικού αερίου, καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες για 
τη θέση τους σε εφαρμογή. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 984/2013 της Επιτροπής 
της 14ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα 
συστήματα μεταφοράς αερίου και για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 273/15.10.2013). 

10. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β'379/2010) (εφε¬ 
ξής «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 1096/2011 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 
2227/4.10.2011). 

11. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5815/30.3.2010 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β' 464/19.4.2010). 

12. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5816/30.3.2010 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ» (ΦΕΚ 
Β' 451/16.04.2010). 

13. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/7754/23.4.2010 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κανονισμός Μετρήσεων ΕΣΦΑ» (ΦΕΚ Β' 
584/6.5.2010). 

14. Την υπ’ αριθμ. 126/2012 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Εγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκαν από 
τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 907/23.3.2012). 

15. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασι¬ 
κών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδό- 
θηκε με την υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 
Β' 2093/05.07.2012). 

16. Την υπ’ αριθμ. 722/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 
2385/27.8.2012) με θέμα «Εγκριση Τιμολογίου Χρήσης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (εφεξής «Νέο 
Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ»). 

17. Την υπ’ αριθμ. 1-163319/12.10.2012 εισήγηση του ΔΕΣ- 
ΦΑ, με την οποία ο Διαχειριστής εισηγήθηκε τροποποιή¬ 
σεις στον Κώδικα Διαχείρισης, στις Πρότυπες Συμβάσεις 
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Μεταφοράς και ΥΦΑ, και πρότεινε σχέδιο Πρότυπης 
Σύμβασης Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση σύμφωνα 
με την πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης. 

18. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
της απόφασής της για την τροποποίηση του Κώδικα 
Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, στις 31.10.2012 έθε¬ 
σε σε δημόσια διαβούλευση το ως άνω σχέδιο τροπο¬ 
ποιημένου Κώδικα Διαχείρισης, καθώς και τα σχέδια των 
Πρότυπων Συμβάσεων Μεταφοράς, ΥΦΑ και Μεταφοράς 
σε Διακοπτόμενη Βάση με καταληκτική ημερομηνία την 
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012. 

19. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως 
σχόλια στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για 
την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα 
με αριθ. ΡΑΕ έγγραφα: ΔΕΠΑ Α.Ε. (1-165155/29.11.2012), 
ΔΕΠΑ Α.Ε. (1-165502/30.11.2012), ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (I- 
165495/30.11.2012), ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (1-165500/30.11.2012), ΔΕΗ 
Α.Ε. (1-165503/30.11.2012), ΕΣΑΗ (1-165828/30.11.2012), ΕΒΙ- 
ΚΕΝ (1-166029/12.12.2012), καθώς και το έγγραφο υπ’ αριθ. 
1-165494/30.11.2012 για το οποίο δεν αναφέρεται ο απο¬ 
στολέας, καθώς έχει υποβληθεί αίτημα περί τήρησης 
εμπιστευτικότητας. 

20. Το από 29.1.2013 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-167856/30.1.2013) με θέμα «2η Αναθεώρηση Κώδικα 
Διαχείρισης (Δημ. Διαβούλευση)», με το οποίο ο Διαχει¬ 
ριστής απέστειλε στη ΡΑΕ Σχέδιο (κωδικοποιημένο) του 
Κώδικα Διαχείρισης με την ενσωμάτωση αλλαγών στο 
κείμενο του Σχεδίου, όπως αυτές προέκυψαν από τις 
συναντήσεις εργασίας και την κατ' αρχήν επεξεργασία 
των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης. 

21. Τα κείμενα που υποβλήθηκαν από το Διαχειριστή 
στην Αρχή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της τρο¬ 
ποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης και που αφορούν 
σε θέματα του Κώδικα Διαχείρισης: α) Το υπ’ αριθμ. 
57997/4.1.2013 (ΡΑΕ 1-166936/7.1.2013) έγγραφο με θέμα 
«Προγραμματισμός χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ». β) 
Το υπ’ αριθμ. 63016/3.7.2013 (ΡΑΕ 1-173105/5.7.2013) έγγρα¬ 
φο με θέμα «Υποβολή τελικού σχεδίου προγράμματος 
ανάπτυξης 2013-2022». γ) Το υπ’ αριθμ. 63061/4.7.2013 
(ΡΑΕ 1-173158/5.7.2013) έγγραφο με θέμα «Χρόνος έκδο¬ 
σης τελικών κατανομών», δ) Το υπ’ αριθμ. 63032/4.7.2013 
(ΡΑΕ 1-173177/8.7.2013) έγγραφο με θέμα «Ζητήματα που 
ανακύπτουν από τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού 
Τιμολόγησης ΕΣΦΑ και την κατάργηση της υπουργικής 
απόφασης 4955/2006, υπό το πλαίσιο του ισχύοντος 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και των αντίστοιχων προ¬ 
τύπων συμβάσεων», ε) Το υπ’ αριθμ. 61441/2.5.2013 (ΡΑΕ 
1-171277/7.5.2013) έγγραφο με θέμα «Τροποποίηση της 
εισήγησης του ΔΕΣΦΑ επί της διάθεσης της Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής (Άρθρο 20Ε της εισήγησης για την 
2η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ». στ) Το 
υπ’ αριθμ. 61638/14.5.2013 (ΡΑΕ 1-171547/15.5.2013) έγγραφο 
με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικής τροποποίησης του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ» αναφορικά με το χρόνο υπο¬ 
βολής στην Αρχή της εισήγησης του Διαχειριστή για τη 
Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

22. Τα κείμενα που υποβλήθηκαν στην Αρχή από 
συμμετέχοντες της αγοράς κατά τη διάρκεια της επε¬ 
ξεργασίας της τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης, 
ήτοι τα: ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ 1-167673/24.1.2013), ΤΕΡΝΑ ΑΕ 
(ΡΑΕ 1-172194/5.6.2013), ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ 1-172582/19.6.2013), 
ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ 1-172749/26.6.2013), ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ 


1-172931/2.7.2013), ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ 1-173298/10.7.2013), ΔΕΠΑ 
ΑΕ (ΡΑΕ 1-175151/9.9.2013), ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ 1-175694/24.9.2013) 
και ΕΙΡΕϋΙδΟΝ (ΡΑΕ 1-176604/17.10.2013). 

23. Την υπ’ αριθμ. 122/2013 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Εγκριση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 
τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με 
αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του 
Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β' 691/26.3.2013). 

24. Το υπ’ αριθμ. 0-54628/8.4.2013 έγγραφο της ΡΑΕ 
με θέμα «Διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 
αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού στο 
ΕΣΦΑ» όπου ζητήθηκε από την Αρχή η πρόταση τροπο¬ 
ποίησης του Διαχειριστή για το Κεφάλαιο 10 σε εναρμό¬ 
νιση με το ως άνω θεσπισθέν σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

25. Το υπ’ αριθμ. 0-54628/8.4.2013 έγγραφο της ΡΑΕ 
με θέμα «Διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 
αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού στο 
ΕΣΦΑ», με το οποίο η Αρχή κάλεσε το Διαχειριστή να 
υποβάλει πρόταση τροποποίησης για το Κεφάλαιο 10 
σε εναρμόνιση με το θεσπισθέν Σχέδιο Μέτρων Έκτα¬ 
κτης Ανάγκης. 

26. Το υπ’ αριθμ. 61675/16.5.2013 (ΡΑΕ 1-171623/16.5.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Πρόταση τροποποίησης 
του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ανα¬ 
φορικά με τη διαχείριση κρίσης στο ΕΣΦΑ». 

27. Το υπ’ αριθμ. 0-55105/7.6.2013 έγγραφο της ΡΑΕ με 
θέμα «Πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ», με το οποίο η Αρχή κάλεσε το Διαχειριστή να 
υποβάλει, σε ένα ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο, τις 
προτάσεις του για την αναμόρφωση του Κεφαλαίου 
10 για τις Κρίσεις Εφοδιασμού στο ΕΣΦΑ, τη συμπλή¬ 
ρωση της εισήγησης επί της διάθεσης της εικονικής 
ανάστροφης ροής και τη συμπλήρωση της εισήγησης 
για το χρόνο υποβολής στην Αρχή της εισήγησης του 
Διαχειριστή για τη Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας. 

28. Το υπ’ αριθμ. 62401/10.6.2013 (ΡΑΕ 1-172375/11.6.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Εισαγωγή τροποποιή¬ 
σεων του ΔΕΣΦΑ επί της πρότασης επί της 2ης Ανα¬ 
θεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ», στο 
οποίο ενσωματώθηκαν τα υπ’ αριθμ. 61441/2.5.2013 
(ΡΑΕ 1-171277/7.5.2013), υπ’ αριθμ. 61638/14.5.2013 (ΡΑΕ 
1-171547/15.5.2013), και υπ’ αριθμ. 61675/16.5.2013 (ΡΑΕ 
1-171623/16.5.2013) έγγραφα του ΔΕΣΦΑ. 

29. Το υπ’ αριθμ. 063754/2.8.2013 (ΡΑΕ 1-173969/5.8.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή προς έγκρι¬ 
ση από την Αρχή, της εισήγησης του Διαχειριστή για την 
εφαρμογή των Μέτρων Αντιμετώπισης Συμβατικής Συμ¬ 
φόρησης (Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009)». 

30. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
της απόφασής της για την τροποποίηση του Κώδικα 
Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011 και του Παραρ¬ 
τήματος I του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, στις 9.8.2013 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Δια¬ 
χειριστή για την εφαρμογή των Μέτρων Αντιμετώπισης 
Συμβατικής Συμφόρησης (Παράρτημα I του Κανονισμού 
(ΕΚ) 715/2009), με καταληκτική ημερομηνία την 2 Σε¬ 
πτεμβρίου 2013. 

31. Το υπ’ αριθμ. 0-55773/13.8.2013 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Πρόταση του Διαχειριστή 
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για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης συμβα¬ 
τικής συμφόρησης». 

32. Το υπ’ αριθμ. 64380/3.9.2013 (ΡΑΕ 1-174888/4.9.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή στη ΡΑΕ των 
αιτούμενων στοιχείων από την Αρχή σχετικά με την 
εισήγηση του Διαχειριστή επί της εφαρμογής των Μέ¬ 
τρων Αντιμετώπισης Συμβατικής Συμφόρησης (Παράρ¬ 
τημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009». 

33. Τα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαί¬ 
σιο της δημόσιας διαβούλευσης για την εισήγηση του 
Διαχειριστή για την εφαρμογή των Μέτρων Αντιμετώπι¬ 
σης Συμβατικής Συμφόρησης (Παράρτημα I του Κανονι¬ 
σμού (ΕΚ) 715/2009), ήτοι τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ έγγρα¬ 
φα: 1-174742/2.9.2013 της ΔΕΠΑ Α.Ε., και 1-174784/2.9.2013 
της ΔΕΗ Α.Ε. 

34. Το υπ’ αριθμ. 0-55991/13.8.2013 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς τη Ρυθμιστική Αρχή της Βουλγαρίας με θέμα 
«ΟοηευΙΙαΙίοπ οπ ΙΤιβ ίπιρίθπίθπίαΐίοη οί αη ονθ^υδεοπρίιοη 
αηά όυν-03θΙ< πισοάβηιεπι βοοοΓάιηρ Ιο Αηηβχ I οΐ 
ΒβρυΐΒΐίοη (ΕΟ) Νο 715/2009». 

35. Το υπ’ αριθμ. 65179/3.10.2013 (ΡΑΕ 1-176160/4.10.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή στη ΡΑΕ της 
πρότασης του Διαχειριστή επί της εφαρμογής των Μέ¬ 
τρων Αντιμετώπισης Συμβατικής Συμφόρησης (Παράρ¬ 
τημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009) σε κωδικοποιημένη 
μορφή». 

36. Τις συναντήσεις εργασίας που έλαβαν χώρα με¬ 
ταξύ της ομάδας εργασίας της ΡΑΕ και της ομάδας 
εργασίας του Διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα 
επεξεργασίας της πρότασης του Διαχειριστή για την 
από κοινού επεξεργασία των σχολίων της δημόσιας 
διαβούλευσης και την ανταλλαγή απόψεων για τη δια¬ 
μόρφωση του τελικού σχεδίου τροποποίησης του Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης. 

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 69 του ν. 4001/2011 (εφεξής Νόμος): «1. Με από¬ 
φαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, 
θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα 
με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και 
η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφα¬ 
σής της εξέτασε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη της τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις στις υφιστάμενες διατά¬ 
ξεις του Κώδικα Διαχείρισης, όπως αυτές καταρτίστη¬ 
καν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από το ΔΕΣΦΑ με το 
υπ’ αρ. 55991/12.10.2012 (ΡΑΕ 1-163319/12.10.2012) έγγραφο 
του και στη συνέχεια με τα υπ’ αριθμ. 62401/10.6.2013 
(ΡΑΕ 1-172375/11.6.2013) και υπ’ αριθμ. 65179/3.10.2013 (ΡΑΕ 
1-176160/4.10.2013) έγγραφά του. 

Επειδή, η ΡΑΕ μελέτησε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη 
της τα λεπτομερή σχόλια όλων των συμμετεχόντων στα 
πλαίσια των ως άνω δημοσίων διαβουλεύσεων. 

Επειδή, από τη συνολική επεξεργασία των απόψεων 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως αυτές καταγράφονται στα ως 
άνω έγγραφά του, καθώς και των λεπτομερών σχολίων 
που υποβλήθηκαν στις ως άνω διαβουλεύσεις, κρίνεται 
αναγκαία η αποσαφήνιση ορισμένων εκ των εισηγούμε- 
νων όρων και διαδικασιών, και η αναδιατύπωση ορισμέ¬ 


νων ρυθμίσεων με στόχο τον αρτιότερο και αποτελε¬ 
σματικότερο χαρακτήρα των ρυθμίσεων αυτών, καθώς 
και η θέσπιση αναγκαίων συμπληρωματικών διατάξεων. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Κεφά¬ 
λαιο 2 του Κώδικα Διαχείρισης κρίνονται αναγκαίες οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις: 

(α) Η εισαγωγή ενός νέου συστήματος δέσμευσης 
δυναμικότητας τύπου θηίΓγ-θχίί, χωρίς πλέον συσχέτιση 
της δέσμευσης δυναμικότητας σε Σημεία Εισόδου με 
τη δέσμευση δυναμικότητας σε Σημεία Εξόδου. Για το 
σκοπό αυτό, εισάγεται και η λειτουργία του Εικονικού 
Σημείου Δηλώσεων (ΕΣΔ) στο οποίο πραγματοποιούνται 
συναλλαγές μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή, 
ενώ στο εν λόγω σημείο δεν πραγματοποιείται δέσμευ¬ 
ση δυναμικότητας. 

(β) Η εισαγωγή δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Με¬ 
ταφοράς σε αδιάλειπτη βάση διάρκειας μίας (1) ημέρας 
με την υποβολή αίτησης από το Χρήστη στο Διαχειριστή 
μόλις την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα έναρξης 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς. Προϋπόθεση εφαρ¬ 
μογής της εν λόγω διαδικασίας αποτελεί η εγγραφή 
του εν δυνάμει αντισυμβαλλόμενου με το Διαχειριστή 
Χρήστη στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων 
Χρηστών, που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8Α. 

(γ) Η εισαγωγή διατάξεων για την εφαρμογή των 
μέτρων αντιμετώπισης συμβατικής συμφόρησης σε 
εναρμόνιση με τις διατάξεις του Παραρτήματος I του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, όπως ισχύει. Συγκεκρι¬ 
μένα, εισάγονται ρυθμίσεις για τις διαδικασίες: α) Απο¬ 
δέσμευσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης στα Σημεία Εισόδου (με εξαίρεση το Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ) για συμβάσεις διάρκειας μεγαλύτερης 
του ενός έτους (μηχανισμός ΕοηςμΤβπτι Ψεο Ιί Ογ Ιοεβ 
Ιί - ΕΤυΐΟϋ), β) Διάθεσης πρόσθετης Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας Παράδοσης σε Χρήστες από το Διαχειριστή 
και Επαναγοράς Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
από το Διαχειριστή έναντι τιμήματος, υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που εγκρίνει η Αρχή, καθώς και γ) 
Επιστροφής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης/Παραλαβής από τους Χρήστες στο Διαχειρι¬ 
στή. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν περιπτώσεις 
συμβατικής συμφόρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
Χρήστες να δεσμεύσουν δυναμικότητα σε αδιάλειπτη 
βάση στο Σύστημα Μεταφοράς. 

(δ) Η κατάργηση της δυνατότητας ενός Χρήστη να 
αιτηθεί τη μεταβολή της Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης/Παραλαβής που δεσμεύει λόγω εξυπηρέτησης 
νέου Πελάτη ή λόγω διακοπής της εξυπηρέτησης υφι¬ 
στάμενου Πελάτη του ή στην αρχή κάθε έτους, μέσω 
μακροχρόνιας σύμβασης. 

(ε) Η κατάργηση του άρθρου 17 περί Οριακών Σημείων 
Εισόδου και του άρθρου 18, αντίστοιχα, περί μηχανι¬ 
σμού αποδέσμευσης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευ¬ 
μένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης μετά από 
αίτημα Χρήστη στο Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 15 για την εφαρμογή του 
μηχανισμού ΙΤυΐΟΕΙ σύμφωνα με το Παράρτημα I του 
Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως σε εναρμόνιση με τον 
Κανονισμό 715/2009, κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή 
ρυθμίσεων για τη διεύρυνση των υπηρεσιών μεταφο¬ 
ράς Φυσικού Αερίου που παρέχει ο Διαχειριστής στους 
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Χρήστες σε νέο Κεφάλαιο, το Κεφάλαιο 2Α, με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε 
Διακοπτόμενη και Ανάστροφη Ροή». Στο πλαίσιο αυτό, 
κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: α) Εισα¬ 
γωγή διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου σε διακοπτόμενη βάση, με μεγίστη δι¬ 
άρκεια μία (1) ημέρα, με πρόβλεψη για τη διαδικασία 
διάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε ημερήσια βάση, 
β) Εισαγωγή διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών με¬ 
ταφοράς Φυσικού Αερίου σε διακοπτόμενη βάση με τη 
διαδικασία της εικονικής ανάστροφης ροής. Η Σύμβαση 
Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής συνάπτεται 
για χρονική περίοδο τουλάχιστον μίας (1) Ημέρας ή για 
ακέραια πολλαπλάσια αυτής. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με τα Κεφά¬ 
λαια 2, 2Α και 11 του Κώδικα Διαχείρισης, κρίνεται σκό¬ 
πιμη η απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης 
δέσμευσης δυναμικότητας και σύναψης των Συμβάσεων 
Μεταφοράς, Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη 
Βάση, Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής και Συμ¬ 
βάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, κατά περίπτωση, 
με την εισαγωγή της δυνατότητας των Χρηστών να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Πλη¬ 
ροφοριακού Συστήματος, την εν λόγω αίτηση. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Κεφά¬ 
λαιο 4 του Κώδικα Διαχείρισης απαιτείται η συμπλή¬ 
ρωση των διατάξεων περί ημερήσιου προγραμματισμού 
του ΕΣΜΦΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η διαδικασία υπο¬ 
βολής και επεξεργασίας των ημερήσιων δηλώσεων για 
τις υπηρεσίες μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση και 
τις υπηρεσίες μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση με τη 
διαδικασία της εικονικής ανάστροφης ροής. Σε συνδυ¬ 
ασμό με τις διατάξεις για τη διάθεση και τη δέσμευση 
δυναμικότητας από τους Χρήστες σε διακοπτόμενη 
βάση (τόσο κατά τη φυσική ροή όσο και με τη διαδι¬ 
κασία εικονικής ανάστροφης ροής) ολοκληρώνεται το 
πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με τα Κεφά¬ 
λαια 5 και 6 του Κώδικα, κρίνονται σκόπιμες οι ακόλου¬ 
θες τροποποιήσεις: α) Η επιμήκυνση του χρόνου που 
απαιτείται από το Διαχειριστή, για λόγους αυξημένης 
αξιοπιστίας της πληροφορίας που παρέχει προς τους 
Χρήστες σχετικά με τη διαπίστωση αερίου εκτός προ¬ 
διαγραφών και την αποκατάσταση της ποιότητας του 
αερίου εκτός προδιαγραφών σε Σημεία Εισόδου ή σε 
Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. β) Η επιμήκυνση του χρόνου 
που απαιτείται από το Διαχειριστή για την αποκατάστα¬ 
ση βλάβης σε Σημείο Εξόδου για λειτουργικούς λόγους. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Κε¬ 
φάλαιο 7 του Κώδικα Διαχείρισης, κρίνεται σκόπιμη η 
συμπλήρωση των διατάξεων περί κατανομής ώστε να 
συμπεριληφθεί και ο κανόνας κατανομής που αφορά 
στη λειτουργία του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Κεφά¬ 
λαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης, κρίνονται αναγκαίες οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις: α) Η συμπλήρωση και η αποσα¬ 
φήνιση των διατάξεων σχετικά με την Εξισορρόπηση 
Φορτίου και τα Όρια Ανοχής Χρήστη, προκειμένου να 
αποτυπωθεί η δυνατότητα πλέον ενός Χρήστη να δε¬ 
σμεύει Μεταφορική Ικανότητα μόνο σε Σημεία Εισόδου 
ή μόνο σε Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με το 
νέο σύστημα δέσμευσης δυναμικότητας τύπου οηίΓγ-θχίΙ. 
β) Η πρόβλεψη για επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του 


Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης και αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας από το Διαχειριστή έως την 
1η Μαΐου του προηγούμενου έτους από το έτος στο 
οποίο αφορά, με σκοπό να επιταχυνθεί και η διαδικασία 
συμβολαιοποίησης των αναγκαίων ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου από το Διαχειριστή για την κάλυψη των ανα¬ 
γκών εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης αερίου 
λειτουργίας στο σύστημα φυσικού αερίου, γ) Η πρό¬ 
βλεψη για την υποβολή της εισήγησης του Διαχειριστή 
στην Αρχή για τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας εντός τριάντα (30) 
ημερών από τη σύναψη των Συμβάσεων Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας κατά αναλογία με τις διατάξεις για 
το κόστος εξισορρόπησης φορτίου, δ) Η πρόβλεψη για 
δυνατότητα διενέργειας ελέγχου, μετά από αίτημα της 
Αρχής, του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης 
που τηρεί ο Διαχειριστής, από ανεξάρτητο ελεγκτή 
ή ελεγκτικό γραφείο ώστε οι Χρήστες να λαμβάνουν 
γνώση περίληψης της έκθεσης των αποτελεσμάτων 
ελέγχου. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Κεφά¬ 
λαιο 10 του Κώδικα Διαχείρισης, κρίνονται αναγκαίες 
οι ακόλουθες ρυθμίσεις: α) Η μετονομασία του Κεφα¬ 
λαίου από «Εκτακτη Ανάγκη και Περιορισμοί Διακίνηση 
Φυσικού Αερίου» σε «Κρίση στο ΕΣΦΑ και Περιορισμοί 
Διακίνησης Φυσικού Αερίου» λαμβάνοντας υπόψη και το 
πρόσφατα θεσπισθέν σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφω¬ 
να με τον Κανονισμό 994/2010 όπου πλέον μια κρίση στο 
ΕΣΦΑ δύναται να οδηγήσει σε Κατάσταση Συναγερμού 1 
(ΕπίπεδοΈγκαιρης Προειδοποίησης), Κατάσταση Συνα¬ 
γερμού 2 (Επίπεδο Επιφυλακής) ή Κατάσταση Συναγερ¬ 
μού 3 (ΕπίπεδοΈκτακτης Ανάγκης), β) Η πρόβλεψη περί 
μη καταβολής Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Μηνιαίου 
Προγράμματος από Χρήστη ΥΦΑ στο Διαχειριστή κατά 
τη διάρκεια κρίσεων Επιπέδου Επιφυλακής ή Επιπέδου 
Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση που ο Χρήστης προβεί 
σε αντίστοιχη αίτηση στο Διαχειριστή. 

Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Κεφά¬ 
λαιο 11 του Κώδικα Διαχείρισης και τα ζητήματα πρό¬ 
σβασης στην εγκατάσταση ΥΦΑ, κρίνονται αναγκαίες 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: (α) Η αποσαφήνιση των 
υπαρχουσών ρυθμίσεων με την εισαγωγή ρητής πρόβλε¬ 
ψης και των αναγκαίων διατάξεων για τη δυνατότητα 
εκφόρτωσης στην εγκατάσταση ΥΦΑ πλοίου ΥΦΑ που 
μεταφέρει φορτία ΥΦΑ δύο η περισσότερων Χρηστών, 
β) Η παροχή δυνατότητας σε όλους τους κατόχους 
συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ να διαθέτουν 
τη μη χρησιμοποιούμενη Δεσμευμένη Δυναμικότη¬ 
τα Αεριοποίησης, τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο 
ή Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης στη δευτερογενή 
αγορά (μέσω μίσθωσης), έτσι ώστε, συμπληρωματικά 
με τις διατάξεις περί εκχώρησης και αποδέσμευσης, να 
καθίσταται δυνατή η πλήρης αξιοποίηση της υφιστά¬ 
μενης δυναμικότητας και του αποθηκευτικού χώρου, η 
ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς, και η καλύτερη δυ¬ 
νατή αξιοποίηση του τερματικού σταθμού από Χρήστες 
και τη διευκόλυνση των συναλλαγών με αντικείμενο 
τις Ποσότητες ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης (ίη-ΙαηΚ 
ΐΓαπεαοΙίοπε). γ) Εισαγωγή διατάξεων για διάθεση του 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας σε Μηνιαία και Ημερήσια Βάση, δ) Εισαγωγή 
διατάξεων για την αντιμετώπιση συμβατικής συμφόρη¬ 
σης στον αποθηκευτικό χώρο της Ρεβυθούσας. 
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Επειδή, ειδικότερα, και ιδίως αναφορικά με το Παράρ¬ 
τημα II του Κώδικα Διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβά¬ 
νονταν οι τύποι των εντύπων που χρησιμοποιούνται για 
τον προγραμματισμό λειτουργίας ΕΣΜΦΑ, την κατανο¬ 
μή ποσοτήτων φυσικού αερίου σε σημεία εισόδου και 
εξόδου και την εξισορρόπηση και αντιστάθμιση αερίου 
λειτουργίας, κρίνεται σκόπιμο να αναμορφωθεί ώστε να 
περιλαμβάνεται απλώς η διαδικασία για την κατάρτιση, 
δημοσίευση και αναθεώρηση των εντύπων αυτών, τα 
οποία πλέον θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή προς άμεση ενημέρωση όλων των Χρηστών. 

Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται ότι, 
με την ενσωμάτωση των ως άνω αναγκαίων αποσα¬ 
φηνίσεων και συμπληρώσεων επί της υποβληθείσας 
εισήγησης, αντιμετωπίζονται με το βέλτιστο δυνατό 
τρόπο τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Κώδικα Δια¬ 
χείρισης κατ’ επιταγή της ρύθμισης της παραγράφου 
1 του άρθρου 68 του Νόμου, σύμφωνα με την οποία, ο 
ΔΕΣΦΑ οφείλει να λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, 
εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ με τρόπο οι¬ 
κονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, 
ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε 
φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο 
και οικονομικά αποδοτικό, αποφασίζει: 

1. Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ 
αριθμ. 1096/2011 απόφασης της ΡΑΕ και της υπ’ αριθμ. 
Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με 
το «Προσάρτημα» της παρούσας απόφασης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

2. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

3. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα υπόκειται σε προσφυγή κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 33 του ν. 4001/2011. 


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Γενικές Διατάξεις 
ΑΡΘΡΟ 1 
Ορισμοί 
ΑΡΘΡΟ 2 

Σημεία Εισαγωγής και Εξαγωγής Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 3 

Κατοχή Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 4 

Σημεία Εισόδου και Εξόδου Συστήματος Μεταφοράς 
ΑΡΘΡΟ 5 

Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής 
ΑΡΘΡΟ 6 

Ποιότητα Φυσικού Αερίου και ΥΦΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
ΣΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΒΑΣΗ 


ΑΡΘΡΟ 7 

Υπηρεσίες Μεταφοράς σε αδιάλειπτη βάση 
ΑΡΘΡΟ 8 

Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε αδιάλειπτη 
βάση 

ΑΡΘΡΟ 8Α 

Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών με 
τον Διαχειριστή 
ΑΡΘΡΟ 9 

Επικουρικές Υπηρεσίες 
ΑΡΘΡΟ 10 

Δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή/ 
και Παραλαβής 
ΑΡΘΡΟ 11 

Μεταβολή Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/Παραλαβής κατόπιν αιτήματος Χρήστη 
Μεταφοράς 
ΑΡΘΡΟ 12 

Υποχρεωτική Μεταβολή Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής Χρήστη Μεταφοράς 
ΑΡΘΡΟ 13 

Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Παράδοσης/Παραλαβής 
ΑΡΘΡΟ 14 

Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/Παραλαβής 
ΑΡΘΡΟ 14Α 

Μίσθωση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης/Παραλαβής 
ΑΡΘΡΟ 15 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για Συμβάσεις 
Μεταφοράς διάρκειας πλέον του ενός έτους 
ΑΡΘΡΟ 16 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΑΡΘΡΟ 18 
ΑΡΘΡΟ 19 

Μεταπώληση Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 20 

Διαχείριση Συμφόρησης 
ΑΡΘΡΟ 20Α 

Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής στη δευ¬ 
τερογενή αγορά 
ΑΡΘΡΟ 20ΑΒ 

Διάθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παρά¬ 
δοσης και Διαδικασία Επαναγοράς 
ΑΡΘΡΟ 20ΑΓ 

Επιστροφή Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/ Παραλαβής στον Διαχειριστή 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α 

Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Σε 
Διακοπτόμενη Βάση Και Ανάστροφη Ροή 
ΑΡΘΡΟ 20Β 

Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτό¬ 
μενη Βάση 
ΑΡΘΡΟ 20Γ 

Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτό¬ 
μενη Βάση 
ΑΡΘΡΟ 20Δ 

Διάθεση Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυ¬ 
σικού Αερίου 
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ΑΡΘΡΟ 20Ε 

Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τη διαδι¬ 
κασία της Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
ΑΡΘΡΟ 20ΣΤ 

Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
ΑΡΘΡΟ 20Ζ 

Διάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με 
τη διαδικασία της Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
ΑΡΘΡΟ 20Η 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Εικονικής Παραλαβής για Συμβάσεις Εικο¬ 
νικής Ανάστροφης Ροής διάρκειας πλέον του ενός έτους 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Διασυνδέσεις 
ΑΡΘΡΟ 21 

Συμφωνίες Συνδεδεμένου Συστήματος 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Προγραμματισμός Λειτουργίας ΕΣΜΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 22 

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός 
ΑΡΘΡΟ 23 

Υποβολή και περιεχόμενο Εβδομαδιαίας Δήλωσης 
ΑΡΘΡΟ 24 

Έγκριση και τροποποίηση Εβδομαδιαίας Δήλωσης 
ΑΡΘΡΟ 24Α 

Αναθεώρηση εγκεκριμένης Εβδομαδιαίας Δήλωσης 
ΑΡΘΡΟ 25 

Ημερήσιος Προγραμματισμός 
ΑΡΘΡΟ 26 

Υποβολή και περιεχόμενο Ημερήσιων Δηλώσεων 
ΑΡΘΡΟ 27 

Έγκριση και απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης κατά το 
Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού 
ΑΡΘΡΟ 27Α 

Έγκριση και απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης κατά το 
Δεύτερο Στάδιο Προγραμματισμού 
ΑΡΘΡΟ 27Β 

Κριτήρια για την έγκριση και απόρριψη Ημερήσιας 
Δήλωσης 
ΑΡΘΡΟ 28 

Αναθεώρηση εγκεκριμένης Ημερήσιας Δήλωσης 
ΑΡΘΡΟ 29 

Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού 
ΑΡΘΡΟ 29Α 

Τριμηνιαία Στοιχεία Προγραμματισμού 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 30 

Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημεία Ει¬ 
σόδου 
ΑΡΘΡΟ 31 

Παράδοση Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Με¬ 
ταφοράς 
ΑΡΘΡΟ 32 

Απαλλαγή από την υποχρέωση αποδοχής παράδοσης 
Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 33 

Παράδοση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών 
ΑΡΘΡΟ 34 

Παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Παραλαβή Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 35 

Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου 


ΑΡΘΡΟ 36 

Παραλαβή Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Με¬ 
ταφοράς 
ΑΡΘΡΟ 37 

Υποχρεώσεις Χρηστών και Διαχειριστή κατά την πα¬ 
ραλαβή Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 38 

Ελάχιστη Πίεση Εξόδου 
ΑΡΘΡΟ 39 

Παραλαβή Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό συ¬ 
μπιεστών 
ΑΡΘΡΟ 40 

Πρόσβαση του Διαχειριστή σε Εγκαταστάσεις Από- 
ληψης και Συνδεδεμένα Συστήματα 
ΑΡΘΡΟ 41 

Παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημεία Ει¬ 
σόδου και Εξόδου 
ΑΡΘΡΟ 42 

Μεθοδολογία Κατανομής σε Σημεία Εισόδου και Εξό¬ 
δου 

ΑΡΘΡΟ 42Α 

Μεθοδολογία Κατανομής στην περίπτωση Εικονικού 
Σημείου Εισόδου 
ΑΡΘΡΟ 42Β 

Μεθοδολογία Κατανομής στην περίπτωση Εικονικού 
Σημείου Εξόδου 
ΑΡΘΡΟ 43 

Διαδικασία Κατανομής 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Εξισορρόπηση Φορτίου 
ΑΡΘΡΟ 44 

Αρμοδιότητα Διαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου 
ΑΡΘΡΟ 45 

Αρμοδιότητα Διαχειριστή για αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 46 

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου και αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 47 

Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου 
ΑΡΘΡΟ 48 

Κόστος Εξισορρόπησης Φορτίου 
ΑΡΘΡΟ 49 

Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 50 

Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη 
ΑΡΘΡΟ 51 

Όρια Ανοχής Χρήστη 
ΑΡΘΡΟ 52 

Ημερήσια Διευθέτηση Αρνητικής ΗΕΕΦ 
ΑΡΘΡΟ 53 

Ημερήσια Διευθέτηση Θετικής ΗΕΕΦ 
ΑΡΘΡΟ 54 

Παρατεταμένη Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 
ΑΡΘΡΟ 55 

Μηνιαία Εκκαθάριση Εξισορρόπησης 
ΑΡΘΡΟ 56 

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης 
ΑΡΘΡΟ 57 

Συμβάσεις Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 58 

Κόστος αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
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ΑΡΘΡΟ 59 

Έγχυση και Κατανομή Ποσοτήτων Αερίου Λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 60 

Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Μετρήσεις και Δοκιμές 
ΑΡΘΡΟ 61 

Κανονισμός Μετρήσεων ΕΣΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 62 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Χρηστών και Διαχειριστή 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΦΑ και Περιορισμοί Διακίνησης Φυσικού 
Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 63 
Κρίση στο ΕΣΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 64 

Επίπεδα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιφυλακής 
ΑΡΘΡΟ 65 

Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης / Περικοπή παραδόσεων 
και παραλαβών Φυσικού Αερίου 
ΑΡΘΡΟ 65Α 

Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Διαχείριση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και Παροχή Υπη¬ 
ρεσιών ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 66 

Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 67 
Εκφόρτωση ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 68 
Έγχυση ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 69 

Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 70 
Αεριοποίηση ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 71 

Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 72 

Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 73 

Εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίη¬ 
σης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προ¬ 
σωρινής Αποθήκευσης 
ΑΡΘΡΟ 73Α 

Μίσθωση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσω¬ 
ρινής Αποθήκευσης 
ΑΡΘΡΟ 73Β 

Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Δυνα¬ 
μικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης στη δευ¬ 
τερογενή αγορά 
ΑΡΘΡΟ 74 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
ΑΡΘΡΟ 75 

Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 76 

Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 76Α 

Μηνιαία Διάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 


ΑΡΘΡΟ 76Β 

Ημερήσια Διάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 
ΑΡΘΡΟ 76Γ 

Διαδικασία Αξιολόγησης για τη Διάθεση Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου 
ΑΡΘΡΟ 77 

Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 77Α 

Διαχείριση Αποθεμάτων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ κατά τη 
λήξη της Σύμβασης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 77Β 

Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης 
ΑΡΘΡΟ 78 
Συναλλαγές ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 79 

Υποχρεωτική προσαρμογή αεριοποίησης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 80 

Απώλειες Εγκατάστασης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 81 

Ετήσιος προγραμματισμός εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 82 

Υποβολή και περιεχόμενο Ετήσιας Δήλωσης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 83 

Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 84 

Μηνιαίος προγραμματισμός εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 85 

Υποβολή και περιεχόμενο Μηνιαίας Δήλωσης ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 86 

Διαδικασία Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 87 

Μεθοδολογία Ετήσιου και Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 88 

Μη προγραμματισμένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 88Α 

Ημερήσια Αποδέσμευση Μη Χρησιμοποιούμενου Απο¬ 
θηκευτικού Χώρου 
ΑΡΘΡΟ 88Β 

Παρακολούθηση Χρήσης Αποθηκευτικού Χώρου Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ και Διαχείριση Συμφόρησης 
ΑΡΘΡΟ 88Γ 

Επιστροφή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου ή Χώ¬ 
ρου Προσωρινής Αποθήκευσης στον Διαχειριστή 
ΑΡΘΡΟ 89 

Πιστοποίηση Πλοίων ΥΦΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
Ανάπτυξη ΕΣΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 90 

Παροχή στοιχείων στο Διαχειριστή 
ΑΡΘΡΟ 91 

Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 92 

Κατάρτιση και έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΑΡΘΡΟ 93 

Παρακολούθηση εφαρμογής Προγράμματος Ανάπτυ¬ 

ξης 

ΑΡΘΡΟ 94 

Έκτακτη αναθεώρηση Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΑΡΘΡΟ 95 

Κατάλογος ΜικρώνΈργων 



44756 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΡΘΡΟ 95Α 

Υποβολή και περιεχόμενο Αίτησης Δέσμευσης Μελ¬ 
λοντικής Μεταφορικής Ικανότητας 
ΑΡΘΡΟ 95Β 

Αξιολόγηση Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας σε 
μη Προγραμματισμένο Έργο 
ΑΡΘΡΟ 95Γ 

Αξιολόγηση Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας σε 
Προγραμματισμένο Έργο 
ΑΡΘΡΟ 95Δ 

Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας 
ΑΡΘΡΟ 95Ε 
Συμφωνία Σύνδεσης 
ΑΡΘΡΟ 95ΣΤ 

Προϋποθέσεις διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας Δέ¬ 
σμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας 
ΑΡΘΡΟ 95Ζ 

Πρόταση Διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας 
ΑΡΘΡΟ 95Η 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας 
ΑΡΘΡΟ 95Θ 

Διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

Συντήρηση ΕΣΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 96 

Ορισμός 

ΑΡΘΡΟ 97 

Αρμοδιότητες Διαχειριστή για Συντήρηση του ΕΣΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 98 

Προγραμματισμός Ετήσιας Συντήρησης 
ΑΡΘΡΟ 99 
Έκτακτη Συντήρηση 
ΑΡΘΡΟ 100 

Υποχρεώσεις Χρηστών λόγω Συντήρησης του ΕΣΦΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 101 

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Διαχειριστή 
ΑΡΘΡΟ 102 

Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συ¬ 
στήματος 
ΑΡΘΡΟ 103 

Επικαιροποίηση σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

Ανωτέρα Βία 

ΑΡΘΡΟ 104 

Ορισμός 

ΑΡΘΡΟ 105 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις σε περίπτωση Ανωτέ- 
ρας Βίας 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
Επίλυση Διαφορών 
ΑΡΘΡΟ 106 
Πεδίο Εφαρμογής 
ΑΡΘΡΟ 107 

Φιλική Διευθέτηση Διαφορών 
ΑΡΘΡΟ 108 

Εμπειρογνωμοσύνη και Διαιτησία 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
Τελικές Διατάξεις 
ΑΡΘΡΟ 109 

Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα 
ΑΡΘΡΟ 110 

Υφιστάμενες Συμβάσεις 


ΑΡΘΡΟ 111 

Αιτήσεις Δέσμευσης Δυναμικότητας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ 
Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου 
Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Διαδικασία κατάρτισης και ενημέρωσης έντυπων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Διαδικασίες διακοπής της παροχής Φυσικού Αερίου 
Γ ενικά 

Διαδικασία Τυπικής Διακοπής σε Σημείο Εισόδου 

Διαδικασία Επείγουσας Διακοπής σε Σημείο Εισόδου 

Διαδικασία Αμεσης Διακοπής σε Σημείο Εισόδου 

Διαδικασία Διακοπής σε Σημείο Εξόδου 

Σχηματική απεικόνιση Διαδικασιών Διακοπής 

Έντυπα Διαδικασιών Διακοπής 

[ϋ] - Μήνυμα Ενδεχόμενης Διακοπής 

[Ε] - Μήνυμα Διακοπής 

[Ρ] - Μήνυμα Επείγουσας Διακοπής 

[Ο] - Μήνυμα Αμεσης Διακοπής 

[Η] - Μήνυμα Λήξης Άμεσης Διακοπής 

[I] - Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διακοπής 

[ϋ] - Μήνυμα Μη Συμμόρφωσης 

[Κ] - Μήνυμα Διακοπής Σημείου Εξόδου 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Γ ενικές Διατάξεις 

Αρθρο 1 
Ορισμοί 

Οι όροι που αναφέρονται στον Κώδικα Διαχείρισης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Κώδικας), 
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 
του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) (Νόμος) ή στις επιμέρους 
διατάξεις του Κώδικα και οι παρακάτω όροι έχουν την 
ακόλουθη έννοια: 

1. Αέριο Εκτός Προδιαγραφών: Φυσικό Αέριο το οποίο 
δεν είναι συμβατό με τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

2. Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ: Η αποσύνδεση της γείω¬ 
σης, των τηλεπικοινωνιών, των βραχιόνων εκφόρτωσης 
και των σημάτων έκτακτης ανάγκης πλοίου ΥΦΑ από 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

3. Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: 
Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου για κάθε Σημείο 
Εισόδου την οποία ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύ- 
ναται να παραλαμβάνει από Χρήστη Μεταφοράς ανά 
Ημέρα στο συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει με αυτόν 
(Μννό/Ημέρα). 

4. Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η 
μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου για κάθε Σημείο Εξό¬ 
δου την οποία ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται 
να παραδίδει σε Χρήστη Μεταφοράς ανά Ημέρα στο 
συγκεκριμένο Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Μεταφοράς που έχει συνάψει με αυτόν (Μ\Λ/Ιι/Ημέρα). 

5. Δεσμευμένη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης: Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου για 
κάθε Σημείο Εισόδου την οποία ο Διαχειριστής δεσμεύ¬ 
εται ότι δύναται να παραλαμβάνει από Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς ανά Ημέρα στο συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου και 
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η οποία είναι δυνατόν να διακόπτεται από τον Διαχει¬ 
ριστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που έχει 
συνάψει ο Χρήστης με το Διαχειριστή κατά το άρθρο 
[20Β] (Μννίτ/Ημέρα). 

6. Δεσμευμένη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παραλαβής: Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου για 
κάθε Σημείο Εξόδου την οποία ο Διαχειριστής δεσμεύ¬ 
εται ότι δύναται να παραδίδει σε Χρήστη Μεταφοράς 
ανά Ημέρα στο συγκεκριμένο Εικονικό Σημείο Εξόδου 
και η οποία είναι δυνατόν να διακόπτεται από τον Δι¬ 
αχειριστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που 
έχει συνάψει ο Χρήστης με το Διαχειριστή κατά το 
άρθρο [20Β] (Μ\Α/ά/Ημέρα). 

7. Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Πα¬ 
ραλαβής: Η μέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου για κάθε 
Εικονικό Σημείο Εξόδου την οποία ο Διαχειριστής δε¬ 
σμεύεται ότι δύναται να παραδίδει εικονικά σε Χρή¬ 
στη Μεταφοράς ανά Ημέρα στο συγκεκριμένο Σημείο 
Εξόδου και η οποία είναι δυνατόν να διακόπτεται από 
τον Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 
που έχει συνάψει ο Χρήστης με το Διαχειριστή κατά το 
άρθρο [20ΣΤ] (Μννά/Ημέρα). 

8. Διαχειριστής: Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστή¬ 
ματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.). 

9. Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
(Δυναμικότητα Αεριοποίησης): Η μέγιστη Ποσότητα ΥΦΑ 
η οποία δύναται να αεριοποιηθεί ανά Ημέρα σε Εγκα¬ 
τάσταση ΥΦΑ (Μ\Λ/ή/Ημέρα). 

10. Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης: Η μέγι¬ 
στη Ποσότητα ΥΦΑ η οποία δύναται να αεριοποιηθεί 
ανά Ημέρα σε Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό Χρή¬ 
στη ΥΦΑ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή (Μ\Α/ά/ 
Ημέρα). 

11. Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ: το άθροι¬ 
σμα των Φορτίων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ που μετα- 
φέρονται στο ίδιο Πλοίο ΥΦΑ και εκφορτώνονται την 
ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης, όπως καθορίζονται στο πλέον 
πρόσφατο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ πριν την 
Έγχυση ΥΦΑ. 

12. Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ: το άθροισμα όλων των 
Φορτίων ΥΦΑ που μεταφέρονται στο ίδιο Πλοίο ΥΦΑ 
και εκφορτώνονται την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης όπως 
καθορίζονται στο πλέον πρόσφατο Τελικό Μηνιαίο Πρό¬ 
γραμμα ΥΦΑ πριν την Έγχυση ΥΦΑ. 

13. Δηλωθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης: Το Φορ¬ 
τίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης που καθορίζεται στο πλέον 
πρόσφατο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ πριν την 
Έγχυση ΥΦΑ. 

14. Εβδομάδα: Χρονική περίοδος επτά (7) συναπτών 
ημερών, η οποία αρχίζει την 8 π.μ. κάθε Σαββάτου και 
λήγει την 8 π.μ. του επόμενου Σαββάτου. 

15. Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου: Κάθε 
εγκατάσταση Χρήστη ή Πελάτη, συνδεδεμένη με το 
Σύστημα Μεταφοράς, στην οποία εγχύεται το Φυσικό 
Αέριο που παραλαμβάνεται σε Σημείο Εξόδου. 

16. Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ: Η μετρηθείσα Ποσότητα 
ΥΦΑ μετά την ολοκλήρωση της Έγχυσης του Φορτίου 
ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο [68]. 

17. Εγχυθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης: Η υπολο¬ 
γιζόμενη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [4] του 
άρθρου [68], Ποσότητα ΥΦΑ μετά την ολοκλήρωση της 


Έγχυσης του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης εντός της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

18. Έγχυση ΥΦΑ: Η παράδοση ΥΦΑ στον Διαχειριστή 
στο Σημείο Παράδοσης ΥΦΑ. 

19. Εμπλεκόμενα Μέρη: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

20. Έτος: Χρονική περίοδος δώδεκα (12) συναπτών 
μηνών, η οποία αρχίζει την 8 π.μ. της 1ης Ιανουάριου 
ενός έτους και λήγει την 8 π.μ. της 1ης Ιανουάριου του 
επόμενου έτους. 

21. Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου 
(Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών): Το ηλεκτρονικό 
σύστημα το οποίο εγκαθιστά και διαχειρίζεται ο Δια¬ 
χειριστής, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ιε) 
της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Νόμου. 

22. Ημέρα: Χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την 8 
π.μ. μίας ημερολογιακής ημέρας και λήγει την 8 π.μ. της 
επόμενης ημερολογιακής ημέρας. 

23. Κανονισμός 715/2009: Ο Κανονισμός (ΕΚ) 715/2009 
(ΕΕ Ι_ 211/36) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005. 

24. Κανονισμός 994/2010: Ο Κανονισμός (ΕΚ) 994/2010 
(ΕΕ I. 295) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα 
κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και 
την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου. 

25. Κανονισμός Μετρήσεων ΕΣΦΑ: Ο Κανονισμός που 
προβλέπεται στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της πα¬ 
ραγράφου 3 του άρθρου 69 του Νόμου. 

26. Κανονισμός Τιμολόγησης: Ο εγκεκριμένος, σύμφω¬ 
να με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Νόμου, Κανονισμός 
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

27. Μεγάλο Έργο: Έργο ανάπτυξης, ενίσχυσης ή δι¬ 
ασύνδεσης του ΕΣΦΑ, ο προϋπολογισμός υλοποίησης 
του οποίου υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια [5.000.000] 
ευρώ. 

28. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης: Η μέγιστη 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία Χρήστης Μετα¬ 
φοράς επιτρέπεται να παραδίδει ανά ώρα σε Σημείο 
Εισόδου, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει 
συνάψει με τον Διαχειριστή (Μ\Λ/Ιτ/ώρα). 

29. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής: Η μέγιστη 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο Διαχειριστής 
υποχρεούται να παραδίδει σε Χρήστη Μεταφοράς ανά 
ώρα σε Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μετα¬ 
φοράς που έχει συνάψει με αυτόν (Μ\Λ/Η/ώρα). 

30. Μέγιστο Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
(ΜΔΜΙ, Μννό/ημέρα): Ορίζεται για κάθε Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς ως η μεγαλύτερη τιμή από τα ακόλουθα δύο μεγέθη: 

Α) Το άθροισμα της Συνολικής Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης και της Δεσμευμένης 
Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
σε όλα τα Σημεία Εισόδου και Εικονικά Σημεία Εισόδου 
στα οποία ενεργοποιείται Χρήστη Μεταφοράς. 

Β) Το άθροισμα της Συνολικής Δεσμευμένης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παραλαβής, της Δεσμευμένης 
Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής 
και της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Εικονι¬ 
κής Παραλαβής σε όλα τα Σημεία Εξόδου και Εικονικά 
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Σημεία Εξόδου στα οποία ενεργοποιείται ο Χρήστης 
Μεταφοράς. 

31. Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ: Όπως υπολογίζεται 
στον Κανονισμό Τιμολόγησης. 

32. Μεταφορική Ικανότητα: Η μεγίστη Ποσότητα Φυ¬ 
σικού Αερίου που μπορεί να διέλθει από σημείο του 
ΕΣΜΦΑ ανά Ημέρα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή 
και ασφαλής λειτουργία αυτού (ΜΝΛ/Ιπ/Ημέρα). 

33. Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: Η μέγιστη Πο¬ 
σότητα Φυσικού Αερίου η οποία δύναται να παραδοθεί 
σε Σημείο Εισόδου ανά Ημέρα (Μ\Λ/Ηι/Ημέρα). 

34. Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η μέγιστη Πο¬ 
σότητα Φυσικού Αερίου η οποία δύναται να παραληφθεί 
από Σημείο Εξόδου ανά Ημέρα (Μ\Λ/Ιι/Ημέρα). 

35. Μήνας: Χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την 8 
π.μ. της πρώτης ημέρας ενός ημερολογιακού μήνα και 
λήγει την 8 π.μ. της πρώτης ημέρας του επόμενου ημε¬ 
ρολογιακού μήνα. 

36. ΜικρόΈργούΕργο ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύν¬ 
δεσης του ΕΣΦΑ, ο προϋπολογισμός υλοποίησης του 
οποίου δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια [5.000.000] 
ευρώ. 

37. Παροχή: Η Ποσότητα φυσικού αερίου που διέρχεται 
από σημείο του ΕΣΜΦΑ ανά ώρα (ΜίΛ/Ο/ώρα). 

38. Πελάτης: Ο Χρήστης Μεταφοράς ή ΥΦΑ, εφόσον 
είναι και καταναλωτής Φυσικού Αερίου, ή το πρόσωπο 
με το οποίο έχει συμβληθεί και εξυπηρετεί ο Χρήστης 
σε Σημεία Εξόδου. 

39. Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων: Όπως ορίζεται 
στον Κανονισμό Τ ιμολόγησης. 

40. Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Το εγκεκριμένο, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του εδαφίου ζ, παράγραφος 2 του άρ¬ 
θρου 69 του Νόμου, Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ. 

41. Προγραμματισμένο'ΕργούΕργο ανάπτυξης, ενίσχυ¬ 
σης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ το οποίο περιλαμβάνεται 
σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών 
Έργων ή έχει ενταχθεί στο ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νόμου 
και της υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/1588/2007 (ΦΕΚ Β' 60) απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης, και η υλοποίηση του οποίου 
δεν έχει ολοκληρωθεί. 

42. Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου: Οι προ¬ 
διαγραφές ποιότητας του Φυσικού Αερίου που διακι- 
νείται μέσω του ΕΣΦΑ, όπως αυτές καθορίζονται στο 
Παράρτημα [I] του Κώδικα. 

43. Σημείο Παράδοσης ΥΦΑ: Οι βραχίονες σύνδεσης 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ με πλοίο ΥΦΑ. 

44. Συνδεδεμένο Σύστημα: Κάθε Σύστημα Φυσικού Αε¬ 
ρίου ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου που συνδέεται 
με το ΕΣΜΦΑ. 

45. Σύνδεση πλοίου ΥΦΑ: Η γείωση και η σύνδεση 
των τηλεπικοινωνιών, των βραχιόνων εκφόρτωσης και 
των σημάτων έκτακτης ανάγκης πλοίου ΥΦΑ με την 
Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

46. Συντελεστής Β: Ο Συντελεστής Χρέωσης Βραχυ¬ 
χρόνιας Χρήσης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Τ ιμολόγησης. 

47. Σύστημα Μεταφοράς ή ΕΣΜΦΑ: Το Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Νόμου. 

48. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Το Σχέδιο που εγκρί- 
νεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή, 
όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 


του άρθρου 73 του Νόμου και του Αρθρου 10 του Κανό 
νισμού 994/2010. 

49. Τ ιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ: Τ ο εγκεκριμένο, σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 
88 του Νόμου και με βάση τον Κανονισμό Τ ιμολόγησης, 
Τ ιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. 

50. Φορτίο ΥΦΑ: Η Ποσότητα ΥΦΑ προς έγχυση στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ από πλοίο ΥΦΑ, μη συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης και 
αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του Κώδικα. 

51. Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης και αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας (Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης): Η 
Ποσότητα ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ 
με σκοπό τη χρήση του από τον Διαχειριστή για την 
Εξισορρόπηση Φορτίου και την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς, κατά το Κε¬ 
φάλαιο [8], εφόσον μεταφέρεται μαζί με Φορτίο ΥΦΑ 
στο ίδιο πλοίο ΥΦΑ και παραδίδεται στον Διαχειριστή 
στο σημείο σύνδεσης των βραχιόνων εκφόρτωσης της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

52. Χρήστης Μεταφοράς: Χρήστης ο οποίος έχει συ¬ 
νάψει με τον Διαχειριστή Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [8] ή 
Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτόμενη 
Βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [20Γ] ή 
Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου [20ΣΤ]. 

53. Χρήστης ΥΦΑ: Χρήστης ο οποίος έχει συνάψει με 
τον Διαχειριστή Σύμβαση Χρήσης της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [71]. 

Αρθρο 2 

Σημεία Εισαγωγής και Εξαγωγής Φυσικού Αερίου 

1. Ως Σημείο Εισαγωγής Φυσικού Αερίου (Σημείο Εισα¬ 
γωγής) ορίζεται το σημείο από το οποίο Φυσικό Αέριο 
εισέρχεται στο ΕΣΦΑ από Σύστημα Φυσικού Αερίου 
άλλης χώρας στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, 
ή από ΑΣΦΑ. Στην περίπτωση Εγκατάστασης ΥΦΑ που 
εντάσσεται στο ΕΣΦΑ, ως Σημείο Εισαγωγής νοείται το 
Σημείο Παράδοσης ΥΦΑ της Εγκατάστασης. 

2. Ως Σημείο Εξαγωγής Φυσικού Αερίου (Σημείο Εξα¬ 
γωγής) ορίζεται το σημείο από το οποίο Φυσικό Αέριο 
εξέρχεται από το ΕΣΦΑ προς Σύστημα Φυσικού Αερίου 
άλλης χώρας στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, 
ή ΑΣΦΑ ή Δίκτυο Διανομής ή Εγκατάσταση Απόληψης 
Φυσικού Αερίου. 

Αρθρο 3 

Κατοχή Φυσικού Αερίου 

1. Ο Διαχειριστής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, αποκτά αποκλειστικά το δικαίωμα κατοχής του 
Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σημείο Εισαγωγής 
από Χρήστες και σε καμία περίπτωση δικαίωμα κυριό¬ 
τητας επί του διακινούμενου μέσω του ΕΣΦΑ Φυσικού 
Αερίου. Η κατοχή Φυσικού Αερίου μεταβιβάζεται σε 
Χρήστες στα Σημεία Εξαγωγής. 

2. Οι Χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στο Διαχει¬ 
ριστή Φυσικό Αέριο ή ΥΦΑ και ο Διαχειριστής οφείλει 
να το διατηρεί ελεύθερο από κάθε εμπράγματο βάρος, 
καθώς και από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, χαρτόσημο 
ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αναφορικά με την παρα- 
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γωγή, τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και την προ¬ 
σφορά του, που προκύπτει κατά τη διάρκεια ή πριν την 
παράδοση αυτού ή τη διακίνησή του μέσω του ΕΣΦΑ. 

Αρθρο 4 

Σημεία Εισόδου και Εξόδου Συστήματος Μεταφοράς 

1. Ως Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ (Σημείο Εισόδου) ορί¬ 
ζεται η είσοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της 
οποίας εγχύεται Φυσικό Αέριο στο Σύστημα Μεταφοράς. 

2. Ως Σημείο Εξόδου ΕΣΜΦΑ (Σημείο Εξόδου) ορίζεται 
η έξοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας 
εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς 
προς Συνδεδεμένο Σύστημα ή Εγκατάσταση Απόληψης 
Φυσικού Αερίου. 

3. Ως Σημείο Εισόδου ΥΦΑ ορίζεται το Σημείο Εισόδου 
μέσω του οποίου παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ αεριοποιη¬ 
μένο ΥΦΑ από Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

4. Με εξαίρεση τα Σημεία Εισόδου ΥΦΑ, κάθε Σημείο 
Εισόδου ή Εξόδου μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα, να θεωρείται Σημείο Εξόδου εικονικής παραλα¬ 
βής Ποσότητας Φυσικού Αερίου (Εικονικό Σημείο Εξό¬ 
δου) ή Σημείο Εισόδου εικονικής παράδοσης Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου (Εικονικό Σημείο Εισόδου), αντίστοιχα. 

5. Ως Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) ορίζεται σημείο 
του ΕΣΜΦΑ, πλην των Σημείων Εισόδου και Εξόδου, 
όπου δύναται να λαμβάνουν χώρα συναλλαγές Ποσο¬ 
τήτων Φυσικού Αερίου μεταξύ των Χρηστών Μεταφο¬ 
ράς. Στο ΕΣΔ θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα εικονική 
παράδοση και εικονική παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και Διαχειριστή. 

Αρθρο 5 

Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής 

1. Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ) θεωρείται 
το σύνολο των Σημείων Εξόδου από τα οποία παρα- 
λαμβάνεται Φυσικό Αέριο για την τροφοδοσία Δικτύου 
Διανομής. 

2. Η Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής κάθε Σημείου 
Εξόδου Δικτύου Διανομής υπολογίζεται ως το άθροισμα 
της Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής κάθε Σημείου 
Εξόδου που ανήκει στο εν λόγω ΣΕΔΔ. 

3. Ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να παραδίδει Φυσι¬ 
κό Αέριο προς παραλαβή από Χρήστη Μεταφοράς σε 
οποιοδήποτε από τα Σημεία Εξόδου που ανήκουν σε 
συγκεκριμένο ΣΕΔΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς. 

4. Στην περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς εξυπηρε¬ 
τεί μεταξύ άλλων και Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, 
για κάθε Δίκτυο Διανομής ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Ο Χρήστης Μεταφοράς δεσμεύει Μεταφορική Ικα¬ 
νότητα Παραλαβής στο αντίστοιχο ΣΕΔΔ και όχι στα 
μεμονωμένα Σημεία Εξόδου που απαρτίζουν αυτό. 

Β) Ο Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει Εβδομαδιαίες 
και Ημερήσιες Δηλώσεις, σύμφωνα με το Κεφάλαιο [4], 
αναφορικά με το αντίστοιχο ΣΕΔΔ και όχι με τα μεμο¬ 
νωμένα Σημεία Εξόδου που απαρτίζουν αυτό. 

Γ) Κάθε αναφορά στον Κώδικα σε Σημείο Εξόδου 
νοείται ως αναφορά και σε ΣΕΔΔ, εκτός εάν ρητώς 
ορίζεται διαφορετικά. 

Δ) Κάθε μέγεθος ή χρέωση που κατά τον Κώδικα 
υπολογίζεται βάσει της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που 
δηλώνεται ότι θα παραδοθεί ή παραδίδεται σε Σημείο 


Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, υπολογίζεται με 
βάση τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που δηλώ¬ 
νεται ότι θα παραδοθεί ή παραδίδεται αντίστοιχα στο 
ΣΕΔΔ, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. 

Αρθρο 6 

Ποιότητα Φυσικού Αερίου και ΥΦΑ 

Το Φυσικό Αέριο που παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου, 
μεταφέρεται μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και 
παραλαμβάνεται από Σημείο Εξόδου, καθώς και το ΥΦΑ 
το οποίο παραδίδεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, πρέπει 
να πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΒΑΣΗ 

Αρθρο 7 

Υπηρεσίες Μεταφοράς σε αδιάλειπτη βάση 

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρή¬ 
στες, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
του Κώδικα, τις ακόλουθες Υπηρεσίες Μεταφοράς σε 
Αδιάλειπτη Βάση (Υπηρεσίες Μεταφοράς) κατά τον 
πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς δι¬ 
ακρίσεις μεταξύ των Χρηστών: 

Α) Παραλαβή από τον Διαχειριστή Ποσότητας Φυσι¬ 
κού Αερίου από ένα ή περισσότερα Σημεία Εισόδου ή 
εικονικά από το ΕΣΔ. 

Β) Μεταφορά της Ποσότητας Φυσικού Αερίου μέσω 
του ΕΣΜΦΑ. 

Γ) Παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το 
Διαχειριστή σε ένα ή περισσότερα Σημεία Εξόδου ή 
εικονικά στο ΕΣΔ. 

Δ) Εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων μέσω των 
μετρητικών διατάξεων στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου. 

2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες Μεταφοράς παρέχονται και 
για Εικονικά Σημεία Εισόδου, αποκλειστικά για τους 
σκοπούς του άρθρου [19]. 

3. Για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς απαι¬ 
τείται η σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
σε αδιάλειπτη Βάση μεταξύ του Διαχειριστή και του 
Χρήστη. 

Αρθρο 8 

Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
σε αδιάλειπτη βάση 

1. Η Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε αδιάλει¬ 
πτη βάση (Σύμβαση Μεταφοράς) συνάπτεται μεταξύ: 

Α) Του Διαχειριστή. 

Β) Προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών 
του ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο 72 του Νόμου. 

2. Η Σύμβαση Μεταφοράς συνάπτεται για χρονική 
περίοδο τουλάχιστον μίας (1) Ημέρας ή για ακέραια 
πολλαπλάσια αυτής. 

3. Η Σύμβαση Μεταφοράς καταρτίζεται εγγράφως, 
σύμφωνα με την πρότυπη σύμβαση η οποία εκδίδεται 
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγρά¬ 
φου 2 του άρθρου 68 του Νόμου (Πρότυπη Σύμβαση 
Μεταφοράς). 

4. Η Σύμβαση Μεταφοράς παρέχει στον αντισυμβαλ¬ 
λόμενο Χρήστη δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε σχετική 
νόμιμη ενέργεια τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα και 
επιβάλλει την υποχρέωσή του να εξοφλεί τις χρεώσεις 
που του αναλογούν σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ και τις διατάξεις του Κώδικα. 
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5. Στη Σύμβαση Μεταφοράς, αντιστοίχως, προσδιορί¬ 
ζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α) Τα Σημεία Εισόδου στα οποία ο Χρήστης Μεταφο¬ 
ράς έχει δικαίωμα να παραδίδει στο Διαχειριστή Φυ¬ 
σικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστημα Μεταφοράς, και 
για κάθε Σημείο Εισόδου στο οποίο αφορά η Σύμβαση 
Μεταφοράς : 

(ί) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης. 

(μ) Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης, με εξαί¬ 
ρεση την περίπτωση Εικονικού Σημείου Εισόδου. 

(ϊϋ) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παράδοσης Φυ¬ 
σικού Αερίου, με εξαίρεση την περίπτωση Εικονικού 
Σημείου Εισόδου. 

ή/και 

Β) Τα Σημεία Εξόδου από τα οποία ο Χρήστης έχει 
δικαίωμα να παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστη¬ 
μα Μεταφοράς και για κάθε Σημείο Εξόδου στο οποίο 
αφορά η Σύμβαση Μεταφοράς: 

(ί) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής. 

(μ) Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής. 

(ϊϋ) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παραλαβής Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

Γ) Οι Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο 
Χρήστη Μεταφοράς. 

Δ) Οι όροι παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς και 
των Επικουρικών Υπηρεσιών από τον Διαχειριστή και οι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Χρήστη, σύμφωνα 
με τον Κώδικα. 

Ε) Τα όρια συμβατικής ευθύνης των συμβαλλομένων 
μερών και οι απαιτούμενες εγγυήσεις που κατατίθενται 
από τον Χρήστη Μεταφοράς για τη σύναψη της Σύμ¬ 
βασης καθώς και η διαδικασία τιμολόγησης από τον 
Διαχειριστή και πληρωμής από τον Χρήστη Μεταφοράς 
του τιμήματος για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

ΣΤ) Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης ή καταγ¬ 
γελίας της σύμβασης καθώς και η διαδικασία επίλυ¬ 
σης διαφορών που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

Ζ) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης και ανα¬ 
προσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής 
του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυ¬ 
σικού αερίου. 

Η) Η χρήση ή μη του ΕΣΔ. 

6. Για τη σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερί¬ 
ου υποβάλλεται εγγράφως ή μέσω Ηλεκτρονικού Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος στον Διαχειριστή από τα πρόσω¬ 
πα της περίπτωσης Β) της παραγράφου [1] του άρθρου 
[8] Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου, κατά τα προβλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση 
Μεταφοράς. Η Αίτηση συνοδεύεται από τα έγγραφα και 
στοιχεία που ορίζονται στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφο¬ 
ράς. Η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης (Ημερομηνία 
Αίτησης Μεταφοράς) μπορεί να προηγείται ένα (1) έτος, 
κατά μέγιστο, από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης 
παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Σε περίπτωση 
που, εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την 
υποβολή της Αίτησης Μεταφοράς, ο αϊτών έχει συνάψει 
τουλάχιστον μία Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Μετα¬ 
φοράς Διακοπτόμενων Υπηρεσιών ή Σύμβαση Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής με τον Διαχειριστή ή είναι καταχω- 
ρημένος στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων 
Χρηστών κατά το άρθρο [8Α], με τη νέα Αίτηση συνυ¬ 
ποβάλλονται μόνο τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά 


έγγραφα τα οποία έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με 
την αμέσως προηγούμενη Αίτηση σύναψης σύμβασης 
ή εγγραφής/επικαιροποίησης καταχώρησης στο Μη¬ 
τρώο, καθώς και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου 
του αιτούντος περί του ότι τα λοιπά, ήδη υποβληθέντα 
νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε ισχύ και δεν 
έχουν τροποποιηθεί. Στην περίπτωση υποβολής Αίτησης 
Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην 
οποία περιλαμβάνονται Εικονικά Σημεία Εισόδου, δεν 
υποβάλλονται τα στοιχεία (ϋ) και (ϋί) της περίπτωσης 
Α) της παραγράφου [5]. 

7. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειριστής 
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής τους. 

8. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
[11], ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία 
Αίτησης Μεταφοράς. Εφόσον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η 
αίτηση είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος απόρριψής 
της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [13], καλεί τον 
αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταφοράς εντός 
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την Ημε¬ 
ρομηνία Αίτησης Μεταφοράς και, σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο έως την 13:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας 
από την Ημέρα που η Σύμβαση Μεταφοράς τίθεται σε 
ισχύ. Στην περίπτωση που η Ημέρα αυτή είναι Σάββατο, 
ως χρονικό όριο υπογραφής της Σύμβασης Μεταφοράς 
ορίζεται η 9:00 ώρα. 

9. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
[11], σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δια¬ 
πιστώσει ελλείψεις στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, 
ή συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της 
παραγράφου [5] του άρθρου [13], ο Διαχειριστής καλεί 
τον αιτούντα για τη συμπλήρωση της αίτησης ή για την 
τροποποίηση αυτής εντός προθεσμίας οκτώ (8) εργάσι¬ 
μων ημερών από την Ημερομηνία Αίτησης Μεταφοράς. 
Εάν ο αϊτών δεν υποβάλει στον Διαχειριστή εμπρόθε¬ 
σμα τα ζητούμενα στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται. Ο 
Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την τυπική πλη¬ 
ρότητα της αίτησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν των νέων 
στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα. Εφόσον 
δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησης κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου [13], ο Διαχειριστής καλεί 
τον αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταφοράς 
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία περιέλευσης στον Διαχειριστή των νέων 
στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα και, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο έως την 13:00 ώρα της 
προηγούμενης ημέρας από την Ημέρα που η Σύμβαση 
Μεταφοράς τίθεται σε ισχύ. Στην περίπτωση που η 
Ημέρα αυτή είναι Σάββατο, ως χρονικό όριο υπογραφής 
της Σύμβασης Μεταφοράς ορίζεται η 9:00 ώρα. 

10. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγρα¬ 
φο [11], σε περίπτωση όπου η ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης και η ημερομηνία έναρξης παροχής των 
Υπηρεσιών Μεταφοράς ανήκουν στην ίδια Εβδομάδα, ο 
Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει στον Διαχειριστή Εβδο¬ 
μαδιαία Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
[23] ή αναθεωρεί εγκεκριμένη Εβδομαδιαία Δήλωση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [24Α], αντίστοιχα, 
για τις όλες τις Ημέρες της Εβδομάδος κατά τις οποί¬ 
ες παρέχονται οι Υπηρεσίες Μεταφοράς εντός μίας (1) 
ώρας από την υπογραφή της Σύμβασης Μεταφοράς. Ο 
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Διαχειριστής εγκρίνει ή τροποποιεί την Εβδομαδιαία 
Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων [24] ή 
[24Α], εντός μίας ώρας από την υποβολή της. 

11. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση αφορά 
στη σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς διάρκειας μίας (1) 
ημέρας ο αϊτών δύναται να υποβάλει την Αίτηση στο 
Διαχειριστή έως τις 16:45 της προηγούμενης Ημέρας 
από την Ημέρα έναρξης παροχής των Υπηρεσιών Μετα¬ 
φοράς, εάν πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Α) Έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δυνητικών Αντι¬ 
συμβαλλομένων Χρηστών με το Διαχειριστή και έχει 
επικαιροποιήσει την εγγραφή του, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
[8Α] · 

Β) Εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την 
υποβολή της Αίτησης Μεταφοράς, έχει συνάψει τουλά¬ 
χιστον μία Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Μεταφοράς 
Διακοπτόμενων Υπηρεσιών ή Σύμβαση Εικονικής Ανά¬ 
στροφης Ροής με τον Διαχειριστή και δεν υφίσταται 
ουδεμία τροποποίηση επί των ήδη υποβληθέντων με 
την αμέσως προηγούμενη Αίτησή του, νομιμοποιητικών 
εγγράφων. 

Με την Αίτηση συνυποβάλλεται βεβαίωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του αιτούντος περί του ότι τα λοιπά, ήδη 
υποβληθέντα, κατά τη διαδικασία εγγραφής του στο 
Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών κατά 
το άρθρο [8Α] ή με την αμέσως προηγούμενη Αίτησή 
του, νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε ισχύ και 
δεν έχουν τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής αποφασίζει 
σχετικά με την Αίτηση εντός τριάντα (30) λεπτών της 
ώρας από το χρόνο υποβολής της. Εφόσον ο Διαχειρι¬ 
στής κρίνει ότι η Αίτηση είναι πλήρης και δεν συντρέχει 
λόγος απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγρά¬ 
φου [13], καλεί τον αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση 
Μεταφοράς εντός προθεσμίας τριάντα (30) λεπτών. 

12. Η απόρριψη αιτήσεως τεκμηριώνεται πλήρως από 
τον Διαχειριστή, γνωστοποιείται στον αιτούντα συνο- 
δευόμενη από τυχόν αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία 
και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

13. Άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς επι¬ 
τρέπεται εφόσον: 

Α) Η σύναψη της Σύμβασης εμποδίζει τον Διαχειριστή 
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί. 

Β) Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία 
κατά τη διάταξη του άρθρου 68, παράγραφος 2, περί¬ 
πτωση α), πέμπτο εδάφιο του Νόμου. 

Γ) Η διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή 
Παραλαβής στα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου αντίστοιχα 
τα οποία καθορίζονται στην Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δεν επαρκεί για την κάλυ¬ 
ψη των απαιτήσεων του αιτούντος, με την επιφύλαξη 
των περιπτώσεων των άρθρων [14], [15], και [16] οπότε 
η σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς με τον αιτούντα ανα¬ 
στέλλεται έως τη σύναψη σύμβασης εκχώρησης ή την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδέσμευσης της αντί¬ 
στοιχης Μεταφορικής Ικανότητας. Για τον καθορισμό 
της διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
σε Σημεία Εισόδου λαμβάνεται υπόψη, τυχόν αποδε- 
σμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα κατά το άρθρο [15], 
Επιστρεφόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά 
το άρθρο [20ΑΓ], και τυχόν Πρόσθετη Μεταφορική Ικα¬ 
νότητα κατά το άρθρο [20ΑΒ], 


Δ) Η αιτούμενη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης 
ή Παραλαβής Φυσικού Αερίου υπερβαίνει τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη Παροχή στο αντίστοιχο Σημείο Εισόδου ή 
Εξόδου, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 
[30] και [35] του Κώδικα ή εφόσον συντρέχει περίπτω¬ 
ση εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου [5] του 
άρθρου [10], και ο αϊτών δεν τροποποιεί την Αίτησή του 
σύμφωνα με την υπόδειξη του Διαχειριστή. 

Ε) Η αιτούμενη μέγιστη ή ελάχιστη πίεση παράδο¬ 
σης Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εισόδου ή παραλαβής 
Φυσικού Αερίου από Σημείο Εξόδου δεν είναι σύμφωνη 
με τις Συνθήκες Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού 
Αερίου για το συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου ή Εξόδου 
αντίστοιχα, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα [30] και [35] του Κώδικα. 

ΣΤ) Δεν τηρούνται οι κανόνες δέσμευσης Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας κατά το άρθρο [10]. 

14. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το 
κείμενο της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής. 

Αρθρο 8Α 

Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών 
με τον Διαχειριστή 

1. Ο Διαχειριστής τηρεί Μητρώο Δυνητικών Αντισυμ¬ 
βαλλομένων Χρηστών. Κάθε ενδιαφερόμενος για τη 
σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς ή Σύμβαση Μεταφοράς 
σε Διακοπτόμενη Βάση ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστρο¬ 
φης Ροής με το Διαχειριστή, δύναται να υποβάλει τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα που ορίζονται στην αντίστοιχη 
Πρότυπη Σύμβαση οποτεδήποτε μέσα στο έτος κατά το 
οποίο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με το Διαχειριστή 
και το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 
πριν την πιθανή ημερομηνία έναρξης παροχής των Υπη¬ 
ρεσιών Μεταφοράς ή των Διακοπτόμενων Υπηρεσιών 
Μεταφοράς ή των Υπηρεσιών Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής. 

2. Μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ο ενδιαφερό¬ 
μενος υποβάλει στον Διαχειριστή Αίτηση Καταχώρησης 
στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών 
με τον Διαχειριστή (Αίτηση). 

3. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με Αίτηση εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Αί¬ 
τησης σε περίπτωση κατά την οποία δε διαπιστώσει 
ελλείψεις στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δια¬ 
πιστώσει ελλείψεις στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, 
ο Διαχειριστής καλεί τον αιτούντα για τη συμπλήρωση 
της αίτησης ή για την τροποποίηση αυτής εντός προθε¬ 
σμίας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία 
Αίτησης. Εάν ο αϊτών δεν υποβάλει στον Διαχειριστή 
εμπρόθεσμα τα ζητούμενα στοιχεία, η Αίτηση απορρί¬ 
πτεται. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την πλη¬ 
ρότητα της Αίτησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν των νέων 
στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα. 

5. Εφόσον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση είναι 
πλήρης εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Δυνητικών 
Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών με τον Διαχειριστή. 

6. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Δυνητικών Αντι¬ 
συμβαλλόμενων Χρηστών με τον Διαχειριστή έχουν 
Πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Χρηστών του 
ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο 72 του Νόμου. 
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7. Κάθε Χρήστης ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο Μη¬ 
τρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών με τον 
Διαχειριστή οφείλει να επικαιροποιεί την καταχώρησή 
του ιδίως σε κάθε τροποποίηση ή λήξη ισχύος νομιμο¬ 
ποιητικού εγγράφου και εντός δώδεκα (12) μηνών από 
την προηγούμενη καταχώρηση/επικαιροποίηση αυτής. 
Κατά την επικαιροποίηση της εγγραφής ο εγγεγραμμέ¬ 
νος στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρη¬ 
στών με τον Διαχειριστή υποβάλει στο Διαχειριστή κάθε 
νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο έχει τροποποιηθεί ή 
έχει παρέλθει η ισχύς του καθώς και υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του, με βεβαιωμένο το γνήσιο 
της υπογραφής, περί του ότι τα λοιπά, ήδη υποβληθέντα 
με την αμέσως προηγούμενη αίτηση νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν τροποποιηθεί. 

8. Ο Διαχειριστής διαγράφει από το Μητρώο Δυνη¬ 
τικών Αντισυμβαλλομένων Χρηστών με το Διαχειριστή 
όσους εγγεγραμμένους σε αυτό δεν επικαιροποίησαν 
την καταχώρησή τους στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμ¬ 
βαλλόμενων Χρηστών με το Διαχειριστή εντός δώδεκα 
(12) μηνών από την προηγούμενη καταχώρηση/επικαιρο- 
ποίηση αυτής. Σε αυτή την περίπτωση ο Διαχειριστής 
ενημερώνει εντός δύο (2) ημερών τον διαγραφέντα και 
τη ΡΑΕ. Προκειμένου για την επανεγγραφή διαγραφέ- 
ντος Χρήστη από το Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλ¬ 
λομένων Χρηστών με το Διαχειριστή είναι αναγκαία η 
εκ νέου προσκόμιση από το Χρήστη στο Διαχειριστή 
του συνόλου των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγ¬ 
γραφών καθώς και η επαναξιολόγηση της Αίτησης κατά 
το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 9 

Επικουρικές Υπηρεσίες 

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρή¬ 
στες Επικουρικές Υπηρεσίες, κατά τον πλέον οικονομικό, 
διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
Χρηστών. 

2. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του 
κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που δύναται 
να παρέχει στους Χρήστες Μεταφοράς στο πλαίσιο 
των Συμβάσεων Μεταφοράς και τα σχετικά τιμολόγια. 
Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται στην περίπτωση 
της Εξισορρόπησης Φορτίου, οι όροι διενέργειας της 
οποίας από τον Διαχειριστή και οι σχετικές χρεώσεις 
των Χρηστών Μεταφοράς ρυθμίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου [8]. 

3. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών επικαιροποι- 
είται με ευθύνη του Διαχειριστή. 

4. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών καθώς και 
κάθε επικαιροποίησή του γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. 

Άρθρο 10 

Δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης ή/και Παραλαβής 

1. Με τη Σύμβαση Μεταφοράς ο Χρήστης Μεταφοράς 
δεσμεύει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Σημεία 
Εισόδου, Εικονικά Σημεία Εισόδου ή/και Μεταφορική 
Ικανότητα Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς. Στο ΕΣΔ δεν δεσμεύεται Μεταφο¬ 
ρική Ικανότητα Παράδοσης ή Μεταφορική Ικανότητα 
Παραλαβής. 

2. Η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που είναι δυ¬ 
νατόν να διατίθεται από τον Διαχειριστή προς δέσμευση 


σε Χρήστες σε Εικονικό Σημείο Εισόδου ισούται με το 
άθροισμα της Συνολικής Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παραλαβής των Χρηστών Μεταφοράς στο 
αντίστοιχο Σημείο Εξόδου. 

3. Στην περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς συνά¬ 
πτει περισσότερες της μίας (1) Συμβάσεις Μεταφοράς, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Η Συνολική Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Πα¬ 
ράδοσης Χρήστη Μεταφοράς και η Συνολική Δεσμευμέ¬ 
νη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς σε Σημείο Εισόδου και Σημείο Εξόδου αντίστοιχα, 
από τα οποία εξυπηρετείται ο Χρήστης, ορίζεται για 
κάθε Ημέρα, ως το άθροισμα της Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης και Παραλαβής στο 
εν λόγω Σημείο Εισόδου και Εξόδου, αντίστοιχα, μέσω 
κάθε Σύμβασης Μεταφοράς του Χρήστη, η οποία είναι 
σε ισχύ κατά την Ημέρα αυτή. 

Β) Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης και Παρα¬ 
λαβής σε κάθε Σημείο Εισόδου και Εξόδου, αντίστοιχα, 
από τα οποία εξυπηρετείται ο Χρήστης, υπολογίζεται 
κάθε Ημέρα ως το άθροισμα της Μέγιστης Ωριαίας 
Ποσότητας Παράδοσης και Παραλαβής την οποία ο 
Χρήστης δηλώνει για τα εν λόγω Σημεία Εισόδου και 
Εξόδου, αντίστοιχα, σε κάθε Σύμβαση Μεταφοράς η 
οποία είναι σε ισχύ κατά την Ημέρα αυτή. 

4. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Χρήστες 
Μεταφοράς δεσμεύουν Μεταφορική Ικανότητα Παρά¬ 
δοσης ή Παραλαβής στο ίδιο Σημείο Εισόδου ή Εξόδου 
αντίστοιχα, η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης 
ή Παραλαβής κάθε Χρήστη δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το τμήμα της μέγιστης Παροχής Φυσικού Αερίου που 
καθορίζεται για το Σημείο αυτό σύμφωνα τα άρθρα [30] 
και [35] κατά περίπτωση, το οποίο ισούται με το λόγο 
της Συνολικής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης ή Παραλαβής του Χρήστη προς το άθροισμα 
της Συνολικής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης ή Παραλαβής στο εν λόγω Σημείο Εισόδου 
ή Εξόδου αντίστοιχα. Οι εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς, 
δύνανται να συμφωνήσουν Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα 
Παράδοσης ή Παραλαβής η οποία, για ορισμένους εξ 
αυτών, υπερβαίνει το ανώτατο όριο που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπό την προϋπό¬ 
θεση το άθροισμα της Μέγιστης Ωριαίας Ποσότητας 
Παράδοσης ή Παραλαβής για το σύνολο των Χρηστών 
στο εν λόγω Σημείο Εισόδου ή Εξόδου να μην υπερβαίνει 
τη μέγιστη Παροχή Φυσικού Αερίου για το Σημείο αυτό. 
Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και κοινοποιείται 
στον Διαχειριστή, ο οποίος προβαίνει σε τροποποίηση 
των σχετικών Συμβάσεων Μεταφοράς. 

5. Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης Παροχής Υπηρε¬ 
σιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου η οποία αφορά σε 
Σημείο Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο έχουν ήδη δεσμεύ¬ 
σει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής 
αντίστοιχα ένας ή περισσότεροι Χρήστες Μεταφοράς, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Εφόσον η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης ή 
Παραλαβής που δηλώνεται στην Αίτηση, αθροιζόμενη με 
τη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής 
για το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς στο σχετικό 
Σημείο υπερβαίνει τη μέγιστη Παροχή Φυσικού Αερί¬ 
ου, όπως καθορίζεται για το Σημείο αυτό σύμφωνα τα 
άρθρα [30] και [35], ο Διαχειριστής ενημερώνει σχετικά 
τον αιτούντα, υποδεικνύοντας την τροποποίηση της 
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Αίτησής του κατά τρόπο ώστε, σε περίπτωση αποδοχής 
της Αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη τις Συμβάσεις Με¬ 
ταφοράς των Χρηστών Μεταφοράς για το ίδιο Σημείο, 
να τηρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Β) Εφόσον η Αίτηση γίνει αποδεκτή, ο Διαχειριστής 
τροποποιεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς των υπολοίπων 
Χρηστών Μεταφοράς, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης, 
ώστε να τηρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 
Οι περιπτώσεις μεταβολής της Μέγιστης Ωριαίας Ποσό¬ 
τητας Παράδοσης ή Παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο αυτή, δεν συνιστούν μεταβολή για την 
οποία απαιτείται έγγραφη τροποποίηση της Σύμβασης 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Για την πραγματοποίηση 
των ανωτέρω μεταβολών, δεν απαιτείται η συναίνεση 
των Χρηστών Μεταφοράς. 

6. Με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Δι¬ 
αχειριστή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
3 του άρθρου 71 του Νόμου, καθορίζεται τμήμα της 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης Σημείου ή Σημεί¬ 
ων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ ή της Δυναμικότητας Αεριο¬ 
ποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δεσμεύεται για 
λόγους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ιδίως 
για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού. Στην εισήγηση του 
Διαχειριστή: 

Α) Τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι για τους οποίους 
απαιτείται η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και συ¬ 
νυποβάλλεται κάθε σχετικό στοιχείο. 

Β) Περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους είναι δυ¬ 
νατή η διάθεση της εν λόγω δυναμικότητας σε Χρή¬ 
στες για την εξυπηρέτηση της ζήτησης Φυσικού Αερίου 
στην ελληνική επικράτεια καθώς και, σε βραχυχρόνιο 
ορίζοντα, για εισαγωγή Φυσικού Αερίου με σκοπό την 
εξαγωγή. 

Γ) Παρέχονται εκτιμήσεις σχετικά με τον χρόνο και 
τις ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση της 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης κατά τρόπο ώστε 
να αρθούν οι λόγοι επιβολής του μέτρου. 

7. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της διαθέσιμης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισό¬ 
δου διατίθεται αποκλειστικά σε Χρήστες για δέσμευση 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης μέσω Συμβάσεων 
Μεταφοράς διάρκειας έως ενός (1) έτους. Ο Διαχει¬ 
ριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα το ακριβές μέγεθος της Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που αντιστοιχεί στο 
ανωτέρω ποσοστό. 

Άρθρο 11 

Μεταβολή Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/Παραλαβής 
κατόπιν αιτήματος Χρήστη Μεταφοράς 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Μεταφοράς, 
Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβολή 
της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής 
που δεσμεύει ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της 
Σύμβασης, στην περίπτωση εκχώρησης Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας σε άλλο Χρήστη σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [14]. 

2. Κατά την εξέταση των αιτημάτων μεταβολής της 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ 
Παραλαβής κατά τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής λαμβά¬ 
νει υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα και ιδίως 
την παράγραφο [13] του άρθρου [8], τα άρθρα [15], [16], 


[20ΑΒ] και [20ΑΓ] καθώς και την αξιόπιστη, ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ. Απόρριψη του 
αιτήματος του Χρήστη Μεταφοράς αιτιολογείται ειδικά 
από τον Διαχειριστή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

3. Στις ως άνω περιπτώσεις, εφόσον γίνει αποδεκτό 
το αίτημα του Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής προ¬ 
βαίνει άμεσα στη μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής των Χρηστών 
Μεταφοράς, τροποποιεί αναλόγως τις σχετικές Συμβά¬ 
σεις Μεταφοράς και ενημερώνει, κατά περίπτωση, το 
Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας, το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα και το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών. 

Άρθρο 12 

Υποχρεωτική Μεταβολή Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής 
Χρήστη Μεταφοράς 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Μεταφοράς, 
η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παρα¬ 
λαβής Χρήστη Μεταφοράς μεταβάλλεται υποχρεωτικά 
από τον Διαχειριστή, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και 
έχει ακολουθηθεί η διαδικασία εφαρμογής των άρθρων 
[15], [16], [20ΑΒ] ή/και [20ΑΓ], 

2. Οι περιπτώσεις μεταβολής της Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής του Χρήστη 
Μεταφοράς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό, 
δεν συνιστούν μεταβολή για την οποία απαιτείται έγ¬ 
γραφη τροποποίηση της Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου. Οι εν λόγω μεταβολές ισχύουν παραχρήμα, από 
την έκδοση της απόφασης του Διαχειριστή, κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 71 του Νόμου. Στην απόφαση του Διαχειριστή 
περιλαμβάνονται η αιτιολογία και η διάρκεια της μετα¬ 
βολής που λαμβάνει χώρα. 

3. Στις ως άνω περιπτώσεις, ο Διαχειριστής προβαίνει 
άμεσα στην μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής των Χρηστών, και 
ενημερώνει τους Χρήστες, και κατά περίπτωση, το Μη¬ 
τρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/Παραλαβής, το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών. 

Αρθρο 13 

Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής 

1. Ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο Μητρώο Κατόχων 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Πα¬ 
ραλαβής (Μητρώο Κατόχων) τους Χρήστες Μεταφοράς 
που έχουν συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς κατά το παρόν 
Κεφάλαιο καθώς και τους Χρήστες Μεταφοράς που 
έχουν συνάψει Συμβάσεις κατά το Κεφάλαιο 2Α. 

2. Ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο Μητρώο Κατόχων, 
για κάθε Χρήστη Μεταφοράς, τη Μεταφορική Ικανότητα 
που έχει δεσμεύσει σε κάθε Σημείο Εισόδου, Εικονικό 
Σημείο Εισόδου, Σημείο Εξόδου και Εικονικό Σημείο Εξό¬ 
δου σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μεταφο¬ 
ράς, Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση 
και Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής τις οποίες 
έχει συνάψει. Ο Διαχειριστής ενημερώνει το Μητρώο 
σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ως άνω μεγεθών. 

3. Μετά από σχετική αίτηση Χρήστη Μεταφοράς, ο Δι¬ 
αχειριστής εκδίδει απόσπασμα του Μητρώου (Πιστοποι- 
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ητικό Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδο¬ 
σης/Παραλαβής) στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον: 

Α) Η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού και η 
Ημέρα στην οποία αφορούν τα στοιχεία που αναγρά¬ 
φονται στο Πιστοποιητικό. 

Β) Τα στοιχεία του Χρήστη Μεταφοράς. 

Γ) Κατά περίπτωση, οι αριθμοί των Συμβάσεων Μετα¬ 
φοράς, Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση 
και Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής τις οποίες 
ο Χρήστης έχει συνάψει με το Διαχειριστή και για κάθε 
Σύμβαση: 

(ί) Η Ημέρα έναρξης και λήξης παροχής των αντίστοι¬ 
χων Υπηρεσιών Μεταφοράς, Υπηρεσιών Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση και Υπηρεσιών Εικονικής Ανάστρο¬ 
φης Ροής. 

(ϋ) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 
και η Δεσμευμένη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης ανά Σημείο Εισόδου. 

(ϋί) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής 
και η Δεσμευμένη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παραλαβής ανά Σημείο Εξόδου. 

(ϊν) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 
ανά Εικονικό Σημείο Εισόδου. 

(ν) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής 
Παραλαβής ανά Εικονικό Σημείο Εξόδου. 

Δ) Η Συνολική Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Πα¬ 
ράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[3] του άρθρου [10] και η συνολική Δεσμευμένη Διακο¬ 
πτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Χρήστη 
Μεταφοράς, ανά Σημείο Εισόδου. 

Ε) Η Συνολική Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Πα¬ 
ραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [3] 
του άρθρου [10], η συνολική Δεσμευμένη Διακοπτόμενη 
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής και η συνολική Δε¬ 
σμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής 
του Χρήστη Μεταφοράς ανά Σημείο Εξόδου και Εικονικό 
Σημείο Εξόδου. 

Άρθρο 14 

Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Εκχωρών Χρήστης) μπο¬ 
ρεί να συνάπτει σύμβαση εκχώρησης με άλλο Χρήστη 
(Εκδοχέας Χρήστης), για το σύνολο ή μέρος της Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας που έχει δεσμεύσει σε Σημείο Ει¬ 
σόδου ή Εξόδου (Εκχωρούμενη Δεσμευμένη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής). Με τη σύμβαση 
εκχώρησης ο Εκχωρών και ο Εκδοχέας Χρήστης συμ¬ 
φωνούν ότι ο Εκδοχέας Χρήστης υπεισέρχεται πλήρως 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εκχωρούντος 
Χρήστη που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα 
και τους όρους της Σύμβασης Μεταφοράς και καθί¬ 
σταται αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διαχειριστή 
για την εκπλήρωση των τελευταίων και ιδίως αυτών 
που αφορούν στην Εξισορρόπηση Φορτίου και στην 
πληρωμή του ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ. 

2. Η σύμβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσματα μετά 
την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Για το σκοπό 
αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν εγγράφως 
τον Διαχειριστή, υποβάλλοντας κάθε στοιχείο σχετικά 
με την εν λόγω εκχώρηση, τουλάχιστον δύο (2) εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει 
χώρα η εκχώρηση. Ο Διαχειριστής δεν συναινεί και η 


σύμβαση δεν παράγει αποτελέσματα εάν συντρέχει του¬ 
λάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Στην περίπτωση που τυχόν πραγματοποίηση της 
εκχώρησης θα είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου [10] ή/και του άρθρου [70] για 
τον Εκχωρούντο ή τον Εκδοχέα Χρήστη. 

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία λή¬ 
ξης της σύμβασης εκχώρησης υπερβαίνει την ημερομη¬ 
νία λήξης της Σύμβασης Μεταφοράς που αφορά στην 
προς εκχώρηση Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/ 
Παραλαβής. 

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η προς εκχώρηση 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παρα¬ 
λαβής υπερβαίνει τη Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης/Παραλαβής του Εκχωρούντο Χρήστη. 

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδοχέας Χρή¬ 
στης δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης Σύμ¬ 
βασης Μεταφοράς με τον Διαχειριστή τουλάχιστον μία 

(I) Ημέρα πριν την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει 
χώρα η εκχώρηση και για το μέγεθος της Εκχωρούμε¬ 
νης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ 
Παραλαβής. 

3. Εφόσον η σύναψη της ανωτέρω Σύμβασης Μεταφο¬ 
ράς εμπίπτει στην περίπτωση των παραγράφων [10] και 

[II] του άρθρου [8] ο Εκχωρών Χρήστης υποχρεούται 
στην υποβολή αναθεωρημένης Εβδομαδιαίας Δήλωσης 
κατά το Κεφάλαιο [4]. 

Αρθρο 14Α 

Μίσθωση Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Εκμισθωτής Χρήστης) 
μπορεί να συνάπτει σύμβαση μίσθωσης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής με άλλο Χρήστη 
(Μισθωτής Χρήστης), για το σύνολο ή μέρος της Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής που έχει 
δεσμεύσει σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου. 

2. Με τη σύμβαση μίσθωσης Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας Παράδοσης/Παραλαβής, ο Εκμισθωτής Χρήστης 
αναλαμβάνει για λογαριασμό του Μισθωτή Χρήστη την 
παράδοση Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Ει¬ 
σόδου ή/και την παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού Αερί¬ 
ου από τα Σημεία Εξόδου τα οποία καθορίζονται στη 
σύμβαση μίσθωσης. 

3. Στη σύμβαση μίσθωσης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/Παραλαβής καθορίζονται ιδίως: 

Α) Η διαδικασία με την οποία ο Εκμισθωτής Χρήστης 
δικαιούται να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του 
τη διακοπή της μίσθωσης για τμήμα ή το σύνολο της 
εκμισθωθείσας Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ 
Παραλαβής, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξυπηρέ¬ 
τηση των Πελατών του Εκμισθωτή Χρήστη. 

Β) Η αποζημίωση την οποία ο Εκμισθωτής Χρήστης 
οφείλει να καταβάλει στον Μισθωτή Χρήστη σε περί¬ 
πτωση διακοπής της μίσθωσης κατά την περίπτωση Α). 
Η αποζημίωση καθορίζεται από τον Εκμισθωτή Χρήστη 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη, από τον Εκμισθωτή 
Χρήστη, πιθανότητα διακοπής μίσθωσης κατά το χρονι¬ 
κό διάστημα που η σύμβαση μίσθωσης είναι σε ισχύ, με 
βάση εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου 
και σχετικά ιστορικά στοιχεία. 

Γ) Η διαδικασία κατανομής των Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου του Εκμισθωτή Χρήστη και του Μισθωτή Χρήστη 
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στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου που χρησιμοποιούνται 
και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. 

4. Η μίσθωση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ 
Παραλαβής δεν απαιτεί συναίνεση του Διαχειριστή. Ο 
Εκμισθωτής Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύ¬ 
θυνος έναντι του Διαχειριστή για την εκπλήρωση των 
όρων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα και 
τους όρους της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνά¬ 
ψει με τον Διαχειριστή, περιλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν στην Εξισορρόπηση Φορτίου και στην πλη¬ 
ρωμή του ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ και 
υποχρεούται να ενημερώνει τον Διαχειριστή για κάθε 
περίπτωση μίσθωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Παράδοσης/Παραλαβής εντός δύο (2) εργάσιμων 
ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης. Ο Εκ¬ 
μισθωτής Χρήστης ενημερώνει τον Διαχειριστή σε κάθε 
περίπτωση κατά την οποία προβαίνει σε διακοπή της 
μίσθωσης κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [3]. 

5. Ο Εκμισθωτής Χρήστης υποβάλλει Εβδομαδιαίες και 
Ημερήσιες Δηλώσεις κατά το Κεφάλαιο [4], 

Αρθρο 15 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης 

Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για Συμβάσεις 
Μεταφοράς διάρκειας πλέον του ενός έτους 

1. Ο Διαχειριστής αποδεσμεύει, με αιτιολογημένη από¬ 
φαση του, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
5 του άρθρου 71 του Νόμου το σύνολο ή τμήμα της 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης την οποία έχει 
δεσμεύσει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου, 
λαμβανομένων υπόψη και των εκάστοτε μεταβολών 
της κατά τα άρθρα [11] και [12], εφόσον αυτή δεν χρη¬ 
σιμοποιήθηκε και δεν διατέθηκε με την διαδικασία της 
Εκχώρησης κατά τα άρθρα [14] και [20Α] και τη διαδι¬ 
κασία της Επιστροφής της Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας κατά το άρθρο [20ΑΓ]. 

2. Μη χρησιμοποιηθείσα Δεσμευμένη Μεταφορική Ικα¬ 
νότητα Παράδοσης αποδεσμεύεται, σύμφωνα με την 
παράγραφο [1] εφόσον σωρευτικά : 

Α) Υπάρχει αίτημα δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας Παράδοσης στο εν λόγω Σημείο κατά το άρθρο [8] 
και η διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του 
Σημείου δεν είναι επαρκής για την ικανοποίηση του εν 
λόγω αιτήματος και 

Β) Η μέση τιμή του αθροίσματος της χρησιμοποι- 
ηθείσας και της διατεθείσας με την διαδικασία της 
Εκχώρησης κατά τα άρθρα [14] και [20Α] στη δευτερο¬ 
γενή αγορά, και με τη διαδικασία της Επιστροφής κατά 
το άρθρο [20ΑΓ], Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
κατά τη διάρκεια δώδεκα (12) συνεχόμενων Μηνών που 
προηγούνται του Μήνα υποβολής του αιτήματος κατά 
την περίπτωση Α), υπολείπεται του 80% της Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας Παράδοσης την οποία έχει δεσμεύ¬ 
σει στο Σημείο Εισόδου ο Χρήστης Μεταφοράς για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

3. Η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης αποδεσμεύ- 
εται κατά το τμήμα και για το χρόνο που απαιτείται 
για την πλήρη ικανοποίηση του αιτούντα κατά την πε¬ 
ρίπτωση Α) της παραγράφου [2], 

4. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταβίβασης 
δεν απαιτείται η συναίνεση του Χρήστη Μεταφοράς 
από τον οποίο αποδεσμεύεται η Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης. 


5. Ο Διαχειριστής αποστέλλει στη ΡΑΕ σε ηλεκτρονική 
και επεξεργάσιμη μορφή αναλυτική κατάσταση (Κατά¬ 
σταση Χρήσης), η οποία περιλαμβάνει για τους προη¬ 
γούμενους τρεις μήνες, ανά Ημέρα, ανά Σημείο Εισόδου 
και ανά Χρήστη, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που ο Χρήστης δή¬ 
λωσε ότι θα παραδώσει στο εν λόγω Σημείο σύμφωνα 
με την Ημερήσια Δήλωσή του. 

Β) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε 
στον Χρήστη Μεταφοράς κατά την Τελική Κατανομή. 

Γ) Την Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδο¬ 
σης του Χρήστη ανά Σημείο Εισόδου και ανά Σύμβαση 
Μεταφοράς του Χρήστη με τον Διαχειριστή. 

6. Η Κατάσταση Χρήσης υποβάλλεται στη ΡΑΕ μαζί 
με την'Εκθεση Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20Α], 

7. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης 
και των Εκθέσων Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20Α], προκύπτει: 

Α) Συστηματική μη-χρησιμοποίηση της Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, κατά την περί¬ 
πτωση Β) της παραγράφου [2], η οποία δύναται να έχει 
δυσμενή επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων 
στο ΕΣΦΑ, στην οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού, 
στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη δυνατότητα παρο¬ 
χής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 

Β) Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο 
[20Α] του συνόλου ή τμήματος της Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δώδεκα (12) συνεχόμενων Μηνών, 

η ΡΑΕ δύναται να απαιτήσει από τον Διαχειριστή την 
κλήση του Χρήστη για παροχή διευκρινήσεων τάσσο¬ 
ντας στο Χρήστη προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημερών προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη χρη¬ 
σιμοποίηση της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
που έχει δεσμεύσει στο Σημείο αυτό. Εφόσον ο Χρή¬ 
στης Μεταφοράς δεν αιτιολογήσει εμπρόθεσμα ή δεν 
αιτιολογήσει επαρκώς τη μη χρησιμοποίηση της Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, ο Διαχειριστής, με 
απόφασή του, προβαίνει στην αποδέσμευση τμήματος 
της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο της Δεσμευμέ¬ 
νης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης επί τιμής η 
οποία προκύπτει από το μέγιστο μεταξύ του 20% της 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης την οποία έχει 
δεσμεύσει ο Χρήστης Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου 
και της διαφοράς από τη μονάδα του λόγου της μέσης 
τιμής του αθροίσματος της περίπτωσης Β) της παρα¬ 
γράφου [2] προς τη Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης (Μη Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα). Το 
χρονικό διάστημα της αποδέσμευσης για την πρώτη 
εφαρμογή του μέτρου στον Χρήστη ισούται με τριάντα 
(30) Ημέρες. Ο χρόνος της αποδέσμευσης διπλασιάζε¬ 
ται με κάθε αποδέσμευση που εφαρμόζεται στον ίδιο 
Χρήστη. Εφόσον εντός χρονικού διαστήματος σαράντα 
οκτώ (48) συνεχών μηνών κατά την παρούσα παράγρα¬ 
φο επιβληθούν στον ίδιο Χρήστη έως τέσσερις (4) απο¬ 
δεσμεύσεις για το ίδιο Σημείο Εισόδου, ο Διαχειριστής 
αποδεσμεύει από τον Χρήστη τη Μη Χρησιμοποιηθείσα 
Δυναμικότητα κατά τα ανωτέρω για την υπολειπόμενη 
διάρκεια της Σύμβασης. 

8. Ο Χρήστης Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσμεύε- 
ται Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης δεν απαλλάσσε- 
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ται από την υποχρέωση καταβολής τιμήματος σχετικά 
με την αποδεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα, σύμ¬ 
φωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, παρά μόνο 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης του αιτούντος με τον 
Διαχειριστή κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου 
[2] ή άλλου ενδιαφερομένου και μόνο για το τμήμα της 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στην οποία αφο¬ 
ρά η νέα Σύμβαση και για το χρονικό διάστημα αυτής. 

9. Με τη σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς μεταξύ του 
αιτούντος κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] 
και του Διαχειριστή ή άλλου ενδιαφερομένου ως αποτέ¬ 
λεσμα της παραγράφου [7], ο Διαχειριστής μειώνει κατά 
το άρθρο [12] την Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης του Χρήστη Μεταφοράς κατά την αποδε¬ 
σμευθείσα ποσότητα για το χρονικό διάστημα ισχύος 
της Σύμβασης Μεταφοράς την οποία ο Διαχειριστής 
συνάπτει με τον αιτούντα. 

10. Η αποδεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παρά¬ 
δοσης προσμετράται στη διαθέσιμη Μεταφορική Ικα¬ 
νότητα Παράδοσης του Σημείου από την Ημέρα της 
αποδέσμευσης και μειώνεται ή μηδενίζεται με την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης μεταξύ του αιτούντος κατά την 
περίπτωση Α) της παραγράφου [2] και του Διαχειριστή 
ή άλλου ενδιαφερομένου. 

11. Κάθε απόφαση του Διαχειριστή σχετικά με αποδέ¬ 
σμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο κοινοποιείται στην ΡΑΕ και στο 
Χρήστη Μεταφοράς στον οποίο αφορά και ανακοινώ¬ 
νεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 16 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής 

1. Στην περίπτωση που Χρήστης υποβάλλει αίτηση 
για δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε 
Σημείο Εξόδου προκειμένου να εξυπηρετήσει Πελάτη, 
τον οποίο εξυπηρετεί άλλος Χρήστης Μεταφοράς και: 

Α) Ο αϊτών Χρήστης προσκομίζει έγγραφη δήλωση του 
Πελάτη ή του Προμηθευτή του Πελάτη ότι, ο Πελάτης ή 
ο Προμηθευτής του θα εξυπηρετείται από τον αιτούντα 
Χρήστη και ότι θα σταματήσει να εξυπηρετείται από τον 
άλλο Χρήστη Μεταφοράς ή δεν θα εξυπηρετείται από 
αυτόν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και 

Β) Η διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο 
Σημείο Εξόδου δεν είναι επαρκής, 

ο Διαχειριστής αποδεσμεύει, με αιτιολογημένη από¬ 
φασή του, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 
του άρθρου 71 του Νόμου, από τον Χρήστη Μεταφοράς 
ο οποίος εξυπηρετούσε μέχρι τώρα τον Πελάτη ή τον 
Προμηθευτή του, το τμήμα της Δεσμευμένης Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας Παραλαβής η οποία απαιτείται για 
την εξυπηρέτηση του Πελάτη ή του Προμηθευτή του 
και αντίστοιχα δεσμεύει υπέρ του αιτούντος Χρήστη, 
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής τουλάχιστον ίσου 
μεγέθους στο σχετικό Σημείο Εξόδου, για το χρονικό 
διάστημα που αναφέρεται στη δήλωση του Πελάτη ή 
του Προμηθευτή του Πελάτη. 

2. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταβίβασης 
δεν απαιτείται η συναίνεση του Χρήστη Μεταφοράς 
από τον οποίο αποδεσμεύεται η Μεταφορική Ικανότητα 
Παραλαβής. 

3. Ο Χρήστης Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσμεύ- 
εται η Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής απαλλάσσε¬ 


ται από την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος 
ποσού, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, 
για το χρονικό διάστημα αποδέσμευσης της εν λόγω 
Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής. Ο Χρήστης υπέρ 
του οποίου πραγματοποιήθηκε η αποδέσμευση της 
ανωτέρω Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής συνάπτει 
διακριτή Σύμβαση Μεταφοράς για τη δέσμευση αυτής 
και υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος πο¬ 
σού στον Διαχειριστή, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ, για το χρονικό διάστημα αποδέσμευσης της 
εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής. 

Αρθρο 17 
Αρθρο 18 
Αρθρο 19 

Μεταπώληση Φυσικού Αερίου 

1. Κάθε Επιλόγων Πελάτης (Προσφέρων Πελάτης) μπο¬ 
ρεί να προσφέρει προς μεταπώληση Ποσότητες Φυσι¬ 
κού Αερίου τις οποίες προμηθεύεται από Προμηθευτή 
Φυσικού Αερίου ή εισάγει για λογαριασμό του, σε άλλο 
Επιλέγοντα Πελάτη (Εκδοχέας Πελάτης), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 

2. Ο Προσφέρων Πελάτης αναγγέλλει εγγράφως την 
σκοπούμενη μεταπώληση στον Διαχειριστή (Προσφορά 
Μεταπώλησης) και ζητά από αυτόν να καταχωρίσει την 
αναγγελία Προσφοράς Μεταπώλησης στο Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Συναλλαγών. Ο Προσφέρων Πελάτης στην ως 
άνω αναγγελία δηλώνει τις Ημέρες για τις οποίες επιθυ¬ 
μεί να διαθέσει το Φυσικό Αέριο, τη μέγιστη Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου προς μεταπώληση για κάθε Ημέρα και 
το επιθυμητό τίμημα, τους όρους της προτεινόμενης 
σύμβασης μεταπώλησης καθώς και τον αριθμό των ερ¬ 
γάσιμων ημερών, τις οποίες ο Πελάτης θα χρειαστεί 
για να ελέγξει την αξιοπιστία τυχόν αγοραστή πριν την 
υπογραφή της σύμβασης μεταπώλησης Φυσικού Αερίου. 

3. Ο Διαχειριστής καταχωρεί, εντός δύο (2) ημερών 
από τη λήψη της, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλα¬ 
γών κάθε αναγγελία Προσφοράς Μεταπώλησης που 
πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξασφαλίζοντας την 
ανωνυμία του Προσφέροντος Πελάτη. 

4. Ο Διαχειριστής δημιουργεί και εφαρμόζει μηχανισμό 
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών, ο οποίος θα 
επιτρέπει σε άλλους Επιλέγοντες Πελάτες να δηλώσουν 
αποδοχή της Προσφοράς Μεταπώλησης και μέσω του 
οποίου θα ενημερώνεται καταλλήλως ο Προσφέρων 
Πελάτης για κάθε τέτοια αποδοχή, τηρουμένων των 
όρων εχεμύθειας όσον αφορά τον Εκδοχέα Πελάτη. Ο 
Διαχειριστής εντός μίας (1) ημέρας από τη λήψη σχετι¬ 
κής έγγραφης ειδοποίησης από Προσφέροντα Πελάτη 
αποσύρει από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών την 
αντίστοιχη Προσφορά Μεταπώλησης, υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι δεν έχει ήδη υπάρξει αποδοχή της Προσφοράς 
από Εκδοχέα Πελάτη. 

5. Η αποδοχή Προσφοράς Μεταπώλησης δεσμεύει 
τον Εκδοχέα να προσχωρεί στη σύμβαση μεταπώλησης 
εφόσον ο Προσφέρων Πελάτης εγκρίνει την αξιοπιστία 
του μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει καθορίσει στην 
Προσφορά Μεταπώλησης. 

6. Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της 
μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, ο Προσφέρων Πελάτης 
υποβάλλει εγγράφως στον Διαχειριστή Αίτηση Μεταπώ¬ 
λησης Φυσικού Αερίου στην οποία αναφέρονται τουλά- 
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χιστον οι Ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η 
μεταπώληση, η μεγίστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
μεταπωλείται κάθε τέτοια Ημέρα, και το Σημείο Εξόδου 
στο οποίο θα παραλαμβάνεται η μεταπωλούμενη Πο¬ 
σότητα Φυσικού Αερίου. Με την Αίτηση Μεταπώλησης 
Φυσικού Αερίου συνυποβάλλεται δήλωση του Εκδοχέα 
Πελάτη σχετικά με την αποδοχή των ανωτέρω. 

7. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να αποδεχθεί ή να 
απορρίψει αιτιολογημένα την Αίτηση Μεταπώλησης 
Φυσικού Αερίου εντός πέντε (5) ημερών. 

8. Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των 
αντισυμβαλλόμενων σε σύμβαση μεταπώλησης ή 
οποιουδήποτε άλλου, όσον αφορά το κύρος, την απο¬ 
δοχή ή οποιαδήποτε παράβαση όρων της μεταξύ τους 
σύμβασης μεταπώλησης όπως ανακοινώθηκαν στο Ηλε¬ 
κτρονικό Σύστημα Συναλλαγών ως Προσφορές Μετα¬ 
πώλησης. 

9/Εως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συ¬ 
στήματος Συναλλαγών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων [2] έως και [8]. 

10. Προϋποθέσεις για τη διενέργεια Μεταπώλησης 
Φυσικού Αερίου αποτελούν η αποδοχή από τον Διαχει¬ 
ριστή της Αίτησης Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου υπό 
την προϋπόθεση εφαρμογής της παραγράφου [7], και 
η ύπαρξη σε ισχύ Σύμβασης Μεταφοράς με την οποία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [10], δεσμεύεται: 

Α) Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Εικονικά 
Σημεία Εισόδου που αντιστοιχούν σε Σημεία Εξόδου 
από τα οποία εξυπηρετείται ο Προσφέρων Πελάτης, και 

Β) Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής σε Σημεία Εξό¬ 
δου από τα οποία εξυπηρετείται ο Εκδοχέας Πελάτης. 

11. Η ανωτέρω Σύμβαση Μεταφοράς μπορεί να συνά- 
πτεται μεταξύ του Διαχειριστή και: 

Α) Του Προσφέροντα Πελάτη, εφόσον αποτελεί Χρή¬ 
στη του ΕΣΦΑ, ή 

Β) Του Εκδοχέα Πελάτη, εφόσον αποτελεί Χρήστη 
του ΕΣΦΑ, ή 

Γ) Τρίτου Χρήστη. 

12. Για τη σύναψη της Σύμβασης Μεταφοράς ακο¬ 
λουθείται η διαδικασία του άρθρου [8]. Με την Αίτηση 
Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου συ¬ 
νυποβάλλονται: 

Α) Δήλωση του Εκδοχέα Πελάτη σχετικά με την απο¬ 
δοχή της μεταπώλησης Φυσικού Αερίου από τον Προ¬ 
σφέροντα Πελάτη. 

Β) Δήλωση του Προσφέροντα και του Εκδοχέα Πε¬ 
λάτη σχετικά με την, για τον σκοπό της Μεταπώλησης 
Φυσικού Αερίου, σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς από τον 
Προσφέροντα Πελάτη ή τον Εκδοχέα Πελάτη ή τρίτο 
Χρήστη, κατά περίπτωση. 

13. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Μεταφοράς, 
ο Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει Εβδομαδιαίες και 
Ημερήσιες Δηλώσεις εικονικής παράδοσης Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου στα Εικονικά Σημεία Εισόδου που κα¬ 
θορίζονται στη Σύμβαση Μεταφοράς, ως θα έπραττε 
κατά το Κεφάλαιο [4] προκειμένου για Σημεία Εισόδου, 
για Μεταφορά και παραλαβή της εν λόγω Ποσότητας 
στα Σημεία Εξόδου από τα οποία εξυπηρετείται ο 
Εκδοχέας Πελάτης, όπως καθορίζονται στη Σύμβαση 
Μεταφοράς. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο 
Χρήστης Μεταφοράς δηλώνει κάθε Ημέρα σε Εβδομαδι¬ 
αία ή Ημερήσια Δήλωση για εικονική παράδοση σε κάθε 
Εικονικό Σημείο Εισόδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 


Ποσότητα που έχει δηλωθεί κατά την ίδια Ημέρα προς 
παραλαβή για λογαριασμό του Προσφέροντος Πελάτη 
στο αντίστοιχο Σημείο Εξόδου. 

14. Κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια εφαρμογής του άρ¬ 
θρου αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Διαχειριστή, 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου και δη¬ 
μοσιεύεται με ευθύνη του. 

Άρθρο 20 

Διαχείριση Συμφόρησης 

1. Σε περίπτωση που η Μεταφορική Ικανότητα που 
έχουν δεσμεύσει Χρήστες Μεταφοράς σε οποιοδήποτε 
Σημείο Εισόδου ή Σημείο Εξόδου υπερβαίνει τα δύο 
τρίτα (2/3) της Μεταφορικής Ικανότητας του συγκεκρι¬ 
μένου Σημείου, ο Διαχειριστής ενημερώνει άμεσα τη 
ΡΑΕ και τους Χρήστες. 

2. Η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης δεν ισχύει στην 
περίπτωση Σημείου Εξόδου από το οποίο εξυπηρετείται 
ένας (1) αποκλειστικά καταναλωτής Φυσικού Αερίου. 

3. Ο Διαχειριστής ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕ σε πε¬ 
ρίπτωση που η διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα σε 
Σημείο Εισόδου ή σε Σημείο Εξόδου δεν επαρκεί ώστε 
να ικανοποιηθεί αίτημα Χρήστη για δέσμευση Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας στο Σημείο αυτό προκειμένου ο 
Χρήστης να εξυπηρετήσει νέο καταναλωτή Φυσικού 
Αερίου (Συμφόρηση). 

4. Η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου θα 
συνοδεύεται από εκτίμηση του Διαχειριστή ως προς 
τη δυνατότητα, το κόστος και το χρόνο άρσης της 
Συμφόρησης, και επιπρόσθετα τη δυνατότητα μέσω 
πραγματοποίησης πρόσθετης Συντήρησης ή επένδυσης 
επαύξησης της Μεταφορικής Ικανότητας στο σχετικό 
Σημείο Εισόδου ή Εξόδου. 

Αρθρο 20Α 

Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/Παραλαβής στη δευτερογενή αγορά 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύναται να διαθέτει σε 
τρίτους ενδιαφερομένους Χρήστες προς εκχώρηση, 
κατά το άρθρο [14], ή προς μίσθωση, κατά το άρθρο 
[14Α], το τμήμα της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Παράδοσης/ Παραλαβής το οποίο δεν θα χρησι¬ 
μοποιήσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [5], για τη διά¬ 
θεση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής στη δευτερογενή 
αγορά ο προσφέρων Χρήστης οφείλει να υποβάλλει 
εγγράφως στο Διαχειριστή σχετική προσφορά, αιτούμε- 
νος ταυτόχρονα την καταχώρηση της προσφοράς του 
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών. Στην προσφορά 
πρέπει να αναφέρονται τα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου 
και για κάθε τέτοιο Σημείο το μέγεθος της προσφερό- 
μενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας, η Ημέρα 
ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρεται 
η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα, το τίμημα που 
ο προσφέρων Χρήστης απαιτεί για την διάθεση της 
Μεταφορικής Ικανότητας, οι όροι αξιολόγησης των αι¬ 
τημάτων των ενδιαφερομένων Χρηστών καθώς και, στην 
περίπτωση προσφοράς μίσθωσης, τα οριζόμενα στην 
περίπτωση Α) της παραγράφου 3 του άρθρου [14Α]. 
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3. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την προσφο¬ 
ρά του Χρήστη εντός της προσεχούς εργάσιμης ημέρας 
από την ημέρα παραλαβής της και δεν καταχωρίζει στο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών προσφορά διάθεσης 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Πα¬ 
ραλαβής στην περίπτωση που: 

Α) Η προσφορά δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο [2], ή 

Β) Η προσφερόμενη Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανό¬ 
τητα υπερβαίνει τη Συνολική Δεσμευμένη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής σε Σημείο Εισόδου 
ή Εξόδου, αντίστοιχα, του προσφέροντος Χρήστη σύμ¬ 
φωνα με τις Συμβάσεις Μεταφοράς που έχει συνάψει. 

4. Ο Διαχειριστής καταχωρίζει εντός δύο (2) εργά¬ 
σιμων ημερών από την αποδοχή της προσφοράς, στο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών κάθε προσφορά 
διάθεσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης/Παραλαβής η οποία έγινε αποδεκτή. Η κα¬ 
ταχώριση γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανωνυμία του προσφέροντος Χρήστη και η εμπιστευ¬ 
τικότητα των πληροφοριών που αφορούν στους εν¬ 
διαφερομένους Χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες 
δηλώνουν αποδοχή της προσφοράς διάθεσης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής, μέσω του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Ο προσφέρων 
Χρήστης ενημερώνεται για κάθε τέτοια αποδοχή μέσω 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Ο Διαχει¬ 
ριστής αποσύρει κάθε πρόταση διάθεσης Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας στη δευτερογενή αγορά από 
το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών εντός μίας (1) 
εργάσιμης ημέρας από τη λήψη σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από τον προσφέροντα Χρήστη. 

5. Έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συ¬ 
στήματος Συναλλαγών, κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύ- 
ναται να διαθέσει μη χρησιμοποιούμενη Δεσμευμένη 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής στη 
δευτερογενή αγορά με οποιονδήποτε από τους ακό¬ 
λουθους τρόπους: 

Α) Σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων [2] 
έως και [4], όπου: 

(ί) Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών νοείται ως αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα. 

(μ) Η αποδοχή εκ μέρους των ενδιαφερομένων Χρη¬ 
στών της προσφοράς διάθεσης και η σχετική ενημέ¬ 
ρωση του προσφέροντος Χρήστη από τον Διαχειριστή, 
κατά τις διατάξεις της παραγράφου [4], πραγματοποι¬ 
είται μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικής επιστολής. 

Β) Κατόπιν διμερούς διαπραγμάτευσης, υπό την προ¬ 
ϋπόθεση τήρησης των οριζομένων στα άρθρα [14], εφό¬ 
σον πρόκειται για εκχώρηση και [14Α], εφόσον πρόκειται 
για μίσθωση Μεταφορικής Ικανότητας. Με τη λήξη της 
εφαρμοζόμενης κατά περίπτωση διαδικασίας, ο Διαχει¬ 
ριστής δημοσιοποιεί τα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου στα 
οποία αφορά η εκχώρηση ή η μίσθωση και για κάθε 
τέτοιο Σημείο το μέγεθος της Δεσμευμένης Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας που εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε καθώς και 
την Ημέρα έναρξης ή το χρονικό διάστημα εκχώρησης 
ή μίσθωσης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας. 

Γ) Σύμφωνα με ανοικτή διαδικασία που διενεργείται 
από τον προσφέροντα Χρήστη, η οποία βασίζεται σε 
μηχανισμούς της αγοράς και ανακοινώνεται στην ιστο¬ 
σελίδα του προσφέροντος Χρήστη και στο Ηλεκτρο¬ 


νικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή ο 
προσφέρων Χρήστης ενημερώνει εγγράφως τον Δια¬ 
χειριστή σχετικά με την έναρξη της ανωτέρω ανοικτής 
διαδικασίας, αιτούμενος ταυτόχρονα την ανάρτηση 
της ανακοίνωσης του στο Ηλεκτρονικό Πληροφορια¬ 
κό Σύστημα. Στην ανακοίνωση του Χρήστη πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της παραγράφου [2] 
καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής της ανοικτής δια¬ 
δικασίας και κατανομής της Μεταφορικής Ικανότητας 
στους ενδιαφερομένους. Με τη λήξη της διαδικασίας, 
ο προσφέρων Χρήστης ενημερώνει εγγράφως τον Δι¬ 
αχειριστή σχετικά με τα αποτελέσματα της ανοικτής 
διαδικασίας και κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραί¬ 
τητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης 
ή μίσθωσης κατά τα άρθρα [14] και [14Α], αντίστοιχα. 
Με τη λήξη της εφαρμοζόμενης κατά περίπτωση δια¬ 
δικασίας, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα τα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου 
στα οποία αφορά η εκχώρηση ή η μίσθωση και για κάθε 
τέτοιο Σημείο το μέγεθος της Δεσμευμένης Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας που εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε καθώς και 
το χρόνο ή το χρονικό διάστημα εκχώρησης ή μίσθωσης 
της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας. 

6. Εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη 
ΡΑΕΈκθεση Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας. Στην έκθεση περιγράφονται οι περι¬ 
πτώσεις διάθεσης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας από Χρήστες Μεταφοράς σε 
άλλους ενδιαφερομένους Χρήστες για κάθε έναν από 
τους προηγούμενους τρεις (3) Μήνες, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων όλων των σχετικών λεπτομερειών που αφορούν 
στη διαδικασία διάθεσης. 

7. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή 
και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 
στο οποίο περιλαμβάνονται: 

Α) Το μέγεθος της Μεταφορικής Ικανότητας Παρά¬ 
δοσης και Παραλαβής ανά Σημείο Εισόδου ή Εξόδου η 
οποία εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε. 

Β) Η χρονική περίοδος εκχώρησης ή μίσθωσης. 

Γ) Κάθε στοιχείο που αφορά σε διακοπή της μίσθω¬ 
σης. 

8. Με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση 
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 
του άρθρου 69 του Νόμου, είναι δυνατόν να ορίζεται 
ανώτατο όριο τιμήματος των προσφορών εκχώρησης ή 
μίσθωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας κατά 
τις παραγράφους [2] και [5], για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο 
(2) μήνες, εφόσον τεκμηριώνεται ότι το τίμημα διαμορ¬ 
φώνεται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα κατά τους 
κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις συνθήκες 
διαθεσιμότητας Μεταφορικής Ικανότητας στην αγορά 
φυσικού αερίου κατά το χρόνο εξέτασης επιβολής του 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη και το Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου κα¬ 
θορίζονται στην ίδια ως άνω απόφαση του Διαχειριστή. 

Άρθρο 20ΑΒ 

Διάθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης και Διαδικασία Επαναγοράς 

1. Ως Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 
ορίζεται η Μεταφορική Ικανότητα, σε αδιάλειπτη βάση 
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που προσφέρεται από το Διαχειριστή προς δέσμευση 
από τους Χρήστες, επιπλέον της Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας Παράδοσης ενός Σημείου Εισόδου του ΕΣΦΑ, πλην 
του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ. Η Πρόσθετη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης προστίθεται στην Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης ενός Σημείου Εισόδου του ΕΣΦΑ 
και λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αντιστοίχως 
της διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
του Σημείου. 

2. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα το αργότερο έως την 15η Ημέρα 
πριν την έναρξη του Μήνα Μ: 

Α) Την Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 
σε κάθε Σημείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, πλην του Σημείου 
Εισόδου ΥΦΑ για τον Μήνα Μ, η οποία λαμβάνει σταθερή 
τιμή για όλη τη διάρκεια του Μήνα και δύναται να είναι 
ίση ή μεγαλύτερη του μηδενός. 

Β) Την διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητας Παράδοσης 
για κάθε Ημέρα του Μήνα Μ, όπως αυτή διαμορφώνεται 
λαμβάνοντας υπόψη την Πρόσθετη Μεταφορική Ικανό¬ 
τητα Παράδοσης. 

Γ) Σύντομη έκθεση στην οποία αιτιολογεί ειδικά την 
εκτίμησή του για την Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης. 

3. Η μεθοδολογία υπολογισμού της Πρόσθετης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για κάθε Σημείο 
Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, 
δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα. Για τον καθορισμό της Πρό¬ 
σθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης κάθε Ση¬ 
μείου, πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, λαμβάνονται 
υπόψη, ιδίως: 

Α) Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις Ποσότητες Φυσι¬ 
κού Αερίου που παραδόθηκαν από Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς σε κάθε Σημείο Εισόδου το Μήνα Μ καθώς και τα 
αποτελέσματα σχετικής στατιστικής επεξεργασίας των 
στοιχείων αυτών. 

Β) Η συνολική Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Ει¬ 
κονικής Παραλαβής στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, ως 
Εικονικό Σημείο Εξόδου, καθώς και ιστορικά στοιχεία 
σχετικά με τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που παραλή- 
φθηκαν εικονικά από Χρήστες Μεταφοράς στο εν λόγω 
Σημείο Εισόδου, ως Εικονικό Σημείο Εξόδου. 

Β) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης ή την όποια 
Έκτακτη Συντήρηση. 

Γ) Την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία 
του ΕΣΦΑ. 

4. Ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί σε επανυπολο- 
γισμό της Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παρά¬ 
δοσης ύστερα από αίτημα της ΡΑΕ. 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία, για μία (1) Ημέρα 
έχει δεσμευθεί το σύνολο ή μέρος της Πρόσθετης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημείο Εισόδου 
και από τις Ημερήσιες Δηλώσεις Μεταφοράς των Χρη¬ 
στών Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο [26], προκύπτει 
ότι η διαφορά των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που 
θα παραδοθεί σε Σημείο Εισόδου και θα παραληφθεί 
εικονικά από το εν λόγω Σημείο Εισόδου ως Εικονικό 
Σημείο Εξόδου υπερβαίνει την Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης του Σημείου, ο Διαχειριστής καλεί τους 
Χρήστες Μεταφοράς να προσφέρουν στο Διαχειριστή, 
έναντι τιμήματος, τμήμα της Μεταφορικής Ικανότητας 
την οποία έχουν δεσμεύσει και έως το ύψος της Ημε¬ 


ρήσιας Ποσότητας Παράδοσης σύμφωνα με τις υποβλη- 
θείσες Ημερήσιες Δηλώσεις τους μειώνοντας τουλάχι¬ 
στον κατά το ίδιο προσφερόμενο τμήμα την Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου που δήλωσαν ότι θα παραδώσουν στο 
εν λόγω Σημείο Εισόδου την Ημέρα ϋ (Διαδικασία Επα¬ 
ναγοράς). Στη Διαδικασία Επαναγοράς έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής όλοι οι Χρήστες Μεταφοράς που έχουν 
συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς με το Διαχειριστή σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο [8] και το άρθρο [20ΣΤ], για τη χρήση 
του εν λόγω Σημείου Εισόδου και οι οποίοι υπέβαλαν 
μη μηδενική Ημερήσια Δήλωση κατά τη διάρκεια της 
Ημέρας για τη χρήση του εν λόγω Σημείου Εισόδου. 

6. Η Διαδικασία Επαναγοράς εφαρμόζεται κάθε Ημέρα 
του Μήνα Μ, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της προηγούμενης παραγράφου. Ο χρόνος εκκίνησης 
της Διαδικασίας Επαναγοράς (Προθεσμία Εκκίνησης 
Επαναγοράς) ορίζεται εντός δεκαπέντε (15) λεπτών 
από την Προθεσμία Υποβολής Ημερήσιων Δηλώσεων 
κατά την παράγραφο [2] του άρθρου [26]. Η Διαδικα¬ 
σία Επαναγοράς ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε 
(45) λεπτών από την Προθεσμία Εκκίνησης Επαναγοράς 
(Προθεσμία Ολοκλήρωσης Επαναγοράς). 

7. Με την έναρξη της Διαδικασίας Επαναγοράς ο Δια¬ 
χειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα τη Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς και το 
Μέγιστο Μοναδιαίο Τίμημα Επαναγοράς για κάθε Σημείο 
Εισόδου στο οποίο αφορά η Διαδικασία Επαναγοράς. 

8. Η Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς υπολογίζεται 
για κάθε Σημείο Εισόδου ως η διαφορά μεταξύ του 
αθροίσματος των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που θα 
παραδοθούν σε Σημείο Εισόδου από Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς, σύμφωνα με τις Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών 
Μεταφοράς, κατά το άρθρο [26], και της Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης του Σημείου Εισόδου. 

9. Το Μέγιστο Μοναδιαίο Τίμημα Επαναγοράς υπο¬ 
λογίζεται για κάθε Σημείο Εισόδου του Συστήματος 
Μεταφοράς από τον ακόλουθο τύπο: 

ΜΜΤΕ = Βπιαχ χ ΣΔΜί χ Ρ 

Όπου: 

Βπιαχ: Η μεγαλύτερη αριθμητικά τιμή του Συντελεστή 
Β για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, με βάση τους Συντελεστές 
Β των εν ισχύ Συμβάσεων Μεταφοράς των Χρηστών που 
αφορούν σε δέσμευση δυναμικότητας στο Σημείο αυτό. 

ΣΔΜί: Ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας Μετα¬ 
φοράς, ανηγμένος ανά Ημέρα (€/Μ\Λ/Ιί) του Έτους στο 
οποίο αφορά, για την Είσοδο του Συστήματος Μετα¬ 
φοράς στην οποία ανήκει το εν λόγω Σημείο Εισόδου, 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. 

Ρ: Συντελεστής προσαύξησης, ο οποίος λαμβάνει τιμή 
1,02. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενουΈτους από το 
Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, ο Συντελεστής 
Προσαύξησης καθορίζεται με απόφαση του Διαχειρι¬ 
στή ύστερα από την έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, 
τρεις μήνες πριν την έναρξη κάθε Έτους. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρο¬ 
νικού Συστήματος Συναλλαγών.Έως τη λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών, οι προσφορές 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά με χρήση του εντύπου «Εντυ¬ 
πο Υποβολής Προσφοράς Χρήστη» το οποίο δημοσιεύ¬ 
εται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 
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11. Κάθε προσφορά αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής 
(Μοναδιαίο Τίμημα Βήματος Επαναγοράς, €/Μ\Λ/Ιι) και 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που αντιστοιχεί σε τμήμα 
ή στο σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας που έχει 
δεσμεύσει ο Χρήστης (Ποσότητα Βήματος Επαναγοράς, 
Μννό/Ημέρα) μέσω Σύμβασης ή Συμβάσεων Μεταφοράς 
στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, προς επαναγορά από το 
Διαχειριστή. 

12. Κάθε Χρήστης δύναται να υποβάλει έως πέντε (5) 
προσφορές στη Διαδικασία Επαναγοράς εντός τριάντα 
(30) λεπτών από την Προθεσμία Εκκίνησης Επαναγοράς 
(Προθεσμία Υποβολής Επαναγοράς). . 

13. Το Μοναδιαίο Τίμημα Βήματος Επαναγοράς λαμ¬ 
βάνει τιμές από μηδέν έως και το Μέγιστο Μοναδιαίο 
Τίμημα Επαναγοράς. 

14. Έγκυρες θεωρούνται οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες 
προσφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία της 
παραγράφου [11] και πληρούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους [10] έως [13]. 

15. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών ο Δια¬ 
χειριστής συντάσσει ηλεκτρονικά Πίνακα Κατάταξης 
Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε έγκυρη 
προσφορά, το Μοναδιαίο Τίμημα Βήματος Επαναγο¬ 
ράς και την Ποσότητα Βήματος Επαναγοράς. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης όλων των 
προσφορών, ο Διαχειριστής ταξινομεί τις προσφορές σε 
αύξουσα σειρά ως προς το Μοναδιαίο Τίμημα Βήματος 
Επαναγοράς. Προσφορές με το ίδιο Μοναδιαίο Τίμημα 
θεωρούνται ότι ισοψηφούν και κατατάσσονται στην ίδια 
θέση του Πίνακα Κατάταξης. 

16. Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πίνακα 
Κατάταξης Προσφορών, ο Διαχειριστής αποφασίζει για 
τις προσφορές, ανά θέση του Πίνακα (βήμα τιμών), ξεκι¬ 
νώντας από τις προσφορές με το μικρότερο Μοναδιαίο 
Τίμημα Βήματος Επαναγοράς, ως εξής: 

Α) Για το πρώτο βήμα τιμών που ορίζεται από το 
μικρότερο Μοναδιαίο Τίμημα Βήματος Επαναγοράς, 
σύμφωνα με τις έγκυρες προσφορές των συμμετε- 
χόντων στη Διαδικασία Επαναγοράς, το εναπομένον 
τμήμα της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς σε 
Σημείο Εισόδου υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ 
της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς σε Σημείο 
Εισόδου, όπως ανακοινώνεται από το Διαχειριστή σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο [7] και του αθροίσματος των 
Ποσοτήτων Βήματος Επαναγοράς όλων των Χρηστών 
Μεταφοράς στο συγκεκριμένο βήμα τιμών, σύμφωνα με 
τα στοιχεία των προσφορών τους. 

Β) Γ ια κάθε επόμενο βήμα τιμών, σε περίπτωση που 
η Διαδικασία Επαναγοράς συνεχίζεται μετά το πρώτο 
βήμα τιμών, το εναπομένον τμήμα της Μεταφορικής 
Ικανότητας Επαναγοράς προκύπτει από την τιμή του 
εναπομείναντος τμήματος Μεταφορικής Ικανότητας 
Επαναγοράς κατά το προηγούμενο Μοναδιαίο Τίμημα 
Βήματος Επαναγοράς, απομειούμενο κατά το άθροι¬ 
σμα των Ποσοτήτων Βήματος Επαναγοράς όλων των 
Χρηστών Μεταφοράς στο συγκεκριμένο βήμα τιμών, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των προσφορών τους. 

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο Τίμη¬ 
μα Βήματος Επαναγοράς το άθροισμα των Ποσοτήτων 
Βήματος Επαναγοράς των Χρηστών, σύμφωνα με τις 
προσφορές τους είναι μικρότερο από το εναπομένον 
τμήμα της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο 
συγκεκριμένο βήμα τιμών, τότε ο Διαχειριστής αποδέχε¬ 


ται όλες τις προσφορές των Χρηστών για το συγκεκρι¬ 
μένο βήμα τιμών, σύμφωνα με το αντίστοιχο Μοναδιαίο 
Τίμημα Βήματος Επαναγοράς που προσέφεραν και ο 
Διαχειριστής μεταβαίνει στο επόμενο βήμα τιμών. 

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο 
Τίμημα Βήματος Επαναγοράς το άθροισμα των Ποσο¬ 
τήτων Βήματος Επαναγοράς των Χρηστών σύμφωνα με 
τις προσφορές τους ισούται με το Εναπομένον Τμήμα 
της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο συγκε¬ 
κριμένο βήμα τιμών, τότε ο Διαχειριστής αποδέχεται 
όλες τις προσφορές των Χρηστών για το συγκεκριμέ¬ 
νο βήμα τιμών, σύμφωνα με το αντίστοιχο Μοναδιαίο 
Τίμημα Βήματος Επαναγοράς που προσέφεραν και η 
Διαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται. 

Ε) Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο Τίμη¬ 
μα Βήματος Επαναγοράς το άθροισμα των Ποσοτήτων 
Βήματος Επαναγοράς Χρήστη είναι μεγαλύτερο από το 
Εναπομένον Τμήμα της Μεταφορικής Ικανότητας Επα¬ 
ναγοράς στο συγκεκριμένο βήμα τιμών, ο Διαχειριστής 
τροποποιεί τις προσφορές των Χρηστών ως προς τις 
Ποσότητες Βήματος Επαναγοράς, που αφορούν στο 
συγκεκριμένο βήμα τιμών, κατ’ αναλογία του συνόλου 
των δηλωθεισών Ποσοτήτων Βήματος Επαναγοράς 
όλων των Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι συμμετέχουν 
στο συγκεκριμένο βήμα τιμών της διαδικασίας, και του 
εναπομένοντος τμήματος της Μεταφορικής Ικανότητας 
Επαναγοράς. Εκάστη των ανωτέρω Ποσοτήτων Βήματος 
Επαναγοράς Χρήστη αντιστοιχεί στο εν λόγω Μονα¬ 
διαίο Τίμημα Βήματος Επαναγοράς και η διαδικασία 
Επαναγοράς ολοκληρώνεται. 

17. Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο 
Τίμημα Βήματος Επαναγοράς, το τίμημα ισούται με το 
Μέγιστο Μοναδιαίο Τίμημα Επαναγοράς, και στο συ¬ 
γκεκριμένο βήμα τιμών το άθροισμα των Ποσοτήτων 
Βήματος Επαναγοράς των Χρηστών, σύμφωνα με τις 
προσφορές τους είναι μικρότερο από το εναπομένον 
τμήμα της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο 
συγκεκριμένο βήμα τιμών, τότε ο Διαχειριστής αποδέχε¬ 
ται όλες τις προσφορές των Χρηστών για το συγκεκρι¬ 
μένο βήμα τιμών, σύμφωνα με το αντίστοιχο Μοναδιαίο 
Τίμημα Βήματος Επαναγοράς που προσέφεραν και ο 
Διαχειριστής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για 
την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Επαναγοράς: 

Α) Υπολογίζει το τελικό εναπομένον τμήμα της Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς ως τη διαφορά του 
αθροίσματος των Ποσοτήτων Επαναγοράς στο συγκε¬ 
κριμένο βήμα τιμών από το εναπομένον τμήμα της Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο εν λόγω βήμα. 

Β) Κατανέμει στους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι 
είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Επαναγο¬ 
ράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [5] 
του παρόντος άρθρου, το τελικό εναπομένον τμήμα της 
Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς κατά αναλογία 
της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που κάθε Χρήστης δή¬ 
λωσε ότι θα παραδώσει στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, 
σύμφωνα με την υποβληθείσα Ημερήσια Δήλωσή του 
προς το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου προς 
παράδοση στο εν λόγω Σημείο Εισόδου σύμφωνα με 
τις υποβληθείσες Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών 
Μεταφοράς. 

Γ) Ανακατανέμει το κατανεμηθέν τμήμα Μεταφορικής 
Ικανότητας Επαναγοράς της περίπτωσης Β) σε κάθε 
Χρήστη Μεταφοράς, αναλογικά της Δεσμευμένης Με- 
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ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο εν λόγω Σημείο 
Εισόδου, προς τη Συνολική Δεσμευμένη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοση του Χρήστη. Τα μεγέθη τα οποία 
προκύπτουν από την ως άνω ανακατανομή αποτελούν 
τις Ποσότητες Βήματος Επαναγοράς ανά Χρήστη Με¬ 
ταφοράς. 

Δ) Υπολογίζει το μοναδιαίο τίμημα επαναγοράς για τις 
ως άνω Ποσότητες Βήματος Επαναγοράς ανά Χρήστη. 
Το μοναδιαίο τίμημα επαναγοράς ανά Χρήστη, για την 
Ποσότητα Βήματος Επαναγοράς που του έχει κατανε- 
μηθεί, προκύπτει ως το γινόμενο του Συντελεστή Β για 
τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο 
εν λόγω Σημείο Εισόδου, με βάση την εν ισχύ Σύμβαση 
Μεταφοράς του Χρήστη που αφορά σε δέσμευση δυνα¬ 
μικότητας στο Σημείο αυτό επί το Συντελεστή Χρέωσης 
Δυναμικότητας Μεταφοράς, ανηγμένο ανά Ημέρα (€/ 
ΜίΛ/ίι) του Έτους στο οποίο αφορά, για την Είσοδο του 
Συστήματος Μεταφοράς στην οποία ανήκει το εν λόγω 
Σημείο Εισόδου. 

18. Σε περίπτωση όπου κατά τη Διαδικασία Επανα¬ 
γοράς δεν υποβληθούν προσφορές ή το σύνολο των 
προσφορών που υποβληθούν δεν είναι έγκυρες, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [14], για την 
κατανομή της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς 
στους Χρήστες Μεταφοράς, εφαρμόζεται η διαδικασία 
κατανομής της παραγράφου [17]. 

19. Ο Διαχειριστής μέσω του Ηλεκτρονικού Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος γνωστοποιεί στους Χρήστες 
Μεταφοράς που υπέβαλαν προσφορές στη Διαδικασία 
Επαναγοράς ή/και που τους κατανεμήθηκε Ποσότητα 
Βήματος Επαναγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους [17] ή [18], το σύνολο της Ποσότητας Φυ¬ 
σικού Αερίου προς επαναγορά (Μέγεθος Επαναγοράς 
Χρήστη), που τους αντιστοιχεί, και το αντίστοιχο μονα¬ 
διαίο τίμημα σύμφωνα με το υπόδειγμα «Εντυπο Ολο¬ 
κλήρωσης Διαδικασίας Επαναγοράς». Ο Διαχειριστής 
καλεί τους Χρήστες Μεταφοράς όπως τροποποιήσουν 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραδώσουν στο 
Σημείο Εισόδου, σύμφωνα με την υποβληθείσα Ημερή¬ 
σια Δήλωση Μεταφοράς, με απομείωση αυτής κατά 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς επαναγορά που 
αναγράφεται στο Έντυπο Ολοκλήρωσης Διαδικασίας 
Επαναγοράς και επανυποβάλουν Ημερήσια Δήλωση 
Μεταφοράς στο Διαχειριστή εντός δεκαπέντε (15) λε¬ 
πτών από την Προθεσμία Ολοκλήρωσης Επαναγοράς. 
Για την έγκριση ή απόρριψη της Ημερήσιας Δήλωσης 
Μεταφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 
[4], μετά την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο [12]. 

20. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και 
επεξεργάσιμη μορφή και για χρονικό διάστημα του¬ 
λάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαμβάνονται 
ανά Χρήστη Μεταφοράς και ανά Σημείο Εισόδου για 
κάθε Ημέρα κατά την οποία εφαρμόστηκε η Διαδικασία 
Επαναγοράς τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α) Το μέγεθος της Μεταφορικής Ικανότητας Επανα¬ 
γοράς και η μεσοσταθμική τιμή επαναγοράς ανά Σημείο 
Εισόδου. 

Β) Τα στοιχεία που υπεβλήθησαν από τους Χρήστες 
Μεταφοράς κατά την διαδικασία Επαναγοράς, ανά 
Χρήστη Μεταφοράς και ανά Σημείο Εισόδου, και τα 
αποτελέσματά της. 


Αρθρο 20ΑΓ 

Επιστροφή Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης/ Παραλαβής στον Διαχειριστή 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Παρέχων Χρήστης) δύ- 
ναται να επιστρέφει στον Διαχειριστή, προς διάθεση 
σε άλλους ενδιαφερομένους, το σύνολο ή μέρος της 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή/ 
και Παραλαβής (Επιστρεφόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης ή/και Παραλαβής), για συγκεκριμένη χρο¬ 
νική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 

2. Ο Χρήστης Μεταφοράς δεν δύναται να επιστρέφει 
και ο Διαχειριστής δεν αποδέχεται την επιστροφή του 
συνόλου ή μέρους της Μεταφορικής Ικανότητας Παρά¬ 
δοσης ή/και Παραλαβής, η οποία έχει δεσμευθεί μέσω 
Συμβάσεων Μεταφοράς χρονικής διάρκειας μίας (1) Ημέ¬ 
ρας ή έχει καταχωρηθεί ως προσφορά στη δευτερογενή 
αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων [14] και 
[20Α] και για το χρονικό διάστημα αυτής. 

3. Ο Παρέχων Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να υπο¬ 
βάλλει εγγράφως στο Διαχειριστή σχετικό αίτημα, σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα «Αίτηση Επιστροφής Δεσμευμέ¬ 
νης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής», 
το οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται διακριτά 
τα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου και για κάθε τέτοιο Σημείο: 

Α) Το μέγεθος της Επιστρεφόμενης Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας Παράδοσης/Παραλαβής ανά Σύμβαση Μεταφο¬ 
ράς, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει την Δεσμευμέ¬ 
νη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής της 
εκάστοτε Σύμβασης. 

Β) Η Σύμβαση Μεταφοράς μέσω της οποίας έχει δε¬ 
σμευτεί το ανωτέρω μέγεθος, και 

Γ) Η Ημέρα έναρξης και η Ημέρα λήξης διάθεσης της 
Επιστρεφόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ 
Παραλαβής. 

Η Αίτηση Επιστροφής Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης/Παραλαβής υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν την Ημέρα έναρξης διάθεσης της 
Επιστρεφόμενης Μεταφορικής Ικανότητας. 

Η Ημέρα λήξης διάθεσης της Επιστρεφόμενης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης ή/και Παραλαβής είναι, 
το αργότερο, η Ημέρα λήξης της Σύμβασης Μεταφοράς 
μέσω της οποίας έχει δεσμευθεί. 

4. Ο Διαχειριστής εντός της επόμενης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την Ημέρα υποβολής της αίτησης του Παρέχο- 
ντος Χρήστη, αποφασίζει και ενημερώνει τον Παρέχο- 
ντα Χρήστη εγγράφως σχετικά με την αποδοχή ή την 
απόρριψη της αίτησης, εφόσον δεν είναι σύμφωνη με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [3] του παρόντος άρθρου. 

5. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο Διαχει¬ 
ριστής επικαιροποιεί το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα. Επιστρεφόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παρά¬ 
δοσης ή/και Παραλαβής προσμετράται στη διαθέσιμη 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και Παραλαβής 
του Σημείου Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, και διατί¬ 
θεται σε όλους τους ενδιαφερομένους. 

6. Σε περίπτωση Επιστροφής Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης ή/και Παραλαβής σε Σημείο Εισόδου ή Εξό¬ 
δου από περισσότερους του ενός Χρήστες Μεταφοράς, 
ο Διαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας 
υποβολής των σχετικών αιτημάτων τους. 
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7. Ο Παρέχων Χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του έναντι του Διαχειριστή, ιδίως 
τις οικονομικές σύμφωνα με την Σύμβαση Μεταφοράς 
και το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, κατά το μέγεθος 
και για το χρονικό διάστημα που η Επιστρεφόμενη Με¬ 
ταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και Παραλαβής δεν 
έχει δεσμευθεί υπέρ τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου [8]. 

8. Ο Παρέχων Χρήστης δεν δικαιούται να διαθέτει 
το σύνολο ή μέρος της Επιστρεφόμενης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης ή/και Παραλαβής στην δευτε¬ 
ρογενή αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 
[20Α], και για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται 
από την Ημέρα έναρξης και την Ημέρα λήξης διάθεσής 
της σύμφωνα με την Αίτηση Επιστροφής Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής. 

9. Μετά τη σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς μεταξύ Δι¬ 
αχειριστή και τρίτου ενδιαφερομένου Χρήστη για τη 
δέσμευση του συνόλου ή μέρους της Επιστρεφόμενης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής, ο 
Διαχειριστής μειώνει ισόποσα κατά το άρθρο [12] την 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Πα¬ 
ραλαβής του Παρέχοντα Χρήστη, κατά το μέρος που 
δεσμεύθηκε από τρίτο ενδιαφερόμενο Χρήστη, για το 
χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η Σύμβαση Μεταφο¬ 
ράς και ενημερώνει εγγράφως τον Παρέχοντα Χρήστη. 

10. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου [10] 
του Αρθρου [8], ο Παρέχων Χρήστης Μεταφοράς υπο- 
χρεούται στην υποβολή αναθεωρημένης Εβδομαδιαίας 
Δήλωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο [24Α], 

11. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και 
επεξεργάσιμη μορφή και για χρονικό διάστημα του¬ 
λάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα εξής: 

Α) Το μέγεθος της Επιστρεφόμενης Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας Παράδοσης και Παραλαβής ανά Σημείο Εισόδου 
ή Εξόδου και το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτή 
επεστράφη στον Διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία 
του παρόντος άρθρου. 

Β) Το τμήμα της Επιστρεφόμενης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Παράδοσης και Παραλαβής ανά Σημείο Εισόδου 
ή Εξόδου η οποία δεσμεύεται από τρίτο ενδιαφερόμενο 
και το χρονικό διάστημα της δέσμευσης. 

Γ) Κατάσταση με τους Χρήστες Μεταφοράς που προ- 
έβησαν σε επιστροφή. 

Δ) Το ποσοστό της Επιστρεφόμενης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης και Παραλαβής ανά Σημείο Ει¬ 
σόδου ή Εξόδου ως προς τη Δεσμευμένη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης και Παραλαβής ανά Σημείο Ει¬ 
σόδου ή Εξόδου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ 

Άρθρο 20Β 

Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
σε Διακοπτόμενη Βάση 

1. Ο Διαχειριστής παρέχει στους Χρήστες, κατά τους 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Κώδικα, τις 
ακόλουθες Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε 
Διακοπτόμενη Βάση (Διακοπτόμενες Υπηρεσίες Μετα¬ 


φοράς), κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο 
τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ως εξής: 

Α) Στην περίπτωση Παραλαβής από το Διαχειριστή 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή περισσότερα 
Σημεία Εισόδου σε Διακοπτόμενη Βάση 

(ί) Μεταφορά της Ποσότητας Φυσικού Αερίου μέσω 
του ΕΣΜΦΑ. 

(π) Παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το Δια¬ 
χειριστή σε ένα ή περισσότερα Σημεία Εξόδου σε αδι¬ 
άλειπτη ή Διακοπτόμενη Βάση ή/και εικονικά στο ΕΣΔ. 

Β) Στην περίπτωση Παραλαβής από το Διαχειριστή 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου εικονικά από το ΕΣΔ 

(ί) Μεταφορά της Ποσότητας Φυσικού Αερίου μέσω 
του ΕΣΜΦΑ. 

(ϋ) Παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το 
Διαχειριστή σε ένα ή περισσότερα Σημεία Εξόδου σε 
Διακοπτόμενη Βάση. 

Γ) Εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων μέσω των 
μετρητικών διατάξεων στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου. 

2. Διακοπτόμενες Υπηρεσίες Μεταφοράς παρέχονται 
από τον Διαχειριστή μόνο σε Σημεία Εισόδου ή σε Ση¬ 
μεία Εξόδου στα οποία ήδη έχει δεσμευθεί η Μεταφο¬ 
ρική Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής, αντίστοιχα, 
του Σημείου. 

3. Για την παροχή των Διακοπτόμενων Υπηρεσιών 
Μεταφοράς, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Μεταφο¬ 
ράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτόμενη Βάση μεταξύ του 
Διαχειριστή και του Χρήστη. 

Άρθρο 20Γ 

Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
σε Διακοπτόμενη Βάση 

1. Η Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακο¬ 
πτόμενη Βάση (Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη 
Βάση) συνάπτεται μεταξύ: 

Α) Του Διαχειριστή. 

Β) Προσώπων εγγεγραμένων στο Μητρώο Χρηστών 
του ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο 72 του Νόμου. 

2. Η Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, συ- 
νάπτεται για χρονική περίοδο μίας (1) Ημέρας. 

3. Η Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση κα¬ 
ταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με την πρότυπη σύμ¬ 
βαση η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην περί¬ 
πτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Νόμου 
(Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση). 

4. Η Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, 
παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο Χρήστη δικαίωμα να 
προβαίνει σε κάθε σχετική νόμιμη ενέργεια τηρώντας 
τις διατάξεις του Κώδικα και επιβάλλει την υποχρέω¬ 
σή του να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τις 
διατάξεις του Κώδικα. 

5. Στη Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση 
προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α) Τα Σημεία Εισόδου στα οποία ο Χρήστης Μεταφο¬ 
ράς έχει δικαίωμα να παραδίδει στο Διαχειριστή Φυσικό 
Αέριο προς έγχυση στο Σύστημα Μεταφοράς, και για 
κάθε Σημείο Εισόδου στο οποίο αφορά η Σύμβαση Με¬ 
ταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση: 

(ί) Η Δεσμευμένη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης. 

(ϋ) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παράδοσης Φυσι¬ 
κού Αερίου. 
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(ιπ) Η πιθανότητα διάθεσης της Δεσμευμένης Διακο¬ 
πτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, σύμφω¬ 
να με την ανακοίνωση του Διαχειριστή κατά το άρθρο 
[20Δ], 

ή/και 

Β) Τα Σημεία Εξόδου από τα οποία ο Χρήστης έχει 
δικαίωμα να παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστη¬ 
μα Μεταφοράς, και για κάθε Σημείο Εξόδου στο οποίο 
αφορά η Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση: 

(ί) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής 
σε αδιάλειπτη ή διακοπτόμενη βάση. 

(ϋ) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παραλαβής Φυσι¬ 
κού Αερίου. 

(μι) Η πιθανότητα διάθεσης της Δεσμευμένης Διακο¬ 
πτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής, σύμφω¬ 
να με την ανακοίνωση του Διαχειριστή κατά το άρθρο 
[20Δ], εφόσον ο Χρήστης αιτείται την δέσμευση Δια¬ 
κοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε 
Σημείο Εξόδου. 

Γ) Οι Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο 
Χρήστη Μεταφοράς. 

Δ) Οι όροι παροχής των Διακοπτόμενων Υπηρεσιών 
Μεταφοράς και των Επικουρικών Υπηρεσιών από τον 
Διαχειριστή και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του 
Χρήστη, σύμφωνα με τον Κώδικα. 

Ε) Τα όρια συμβατικής ευθύνης των συμβαλλομένων 
μερών και οι απαιτούμενες εγγυήσεις που κατατίθενται 
από τον Χρήστη Μεταφοράς για τη σύναψη της Σύμ¬ 
βασης καθώς και η διαδικασία τιμολόγησης από τον 
Διαχειριστή και πληρωμής από τον Χρήστη Μεταφοράς 
του τιμήματος για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

ΣΤ) Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης ή καταγ¬ 
γελίας της σύμβασης καθώς και η διαδικασία επίλυ¬ 
σης διαφορών που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

Ζ) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης και ανα¬ 
προσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής 
του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυ¬ 
σικού αερίου. 

Η) Η χρήση ή μη του ΕΣΔ. 

6. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του 
το κείμενο της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση, συμπεριλαμβανομένων των πα¬ 
ραρτημάτων αυτής. 

Αρθρο 20Δ 

Διάθεση Διακοπτόμενων Υπηρεσιών 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

1. Εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την ολοκλήρω¬ 
ση της διαδικασίας του άρθρου [27], ο Διαχειριστής 
ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, 
την Ημερήσια Επιπρόσθετη Διακοπτόμενη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης (Επιπρόσθετη Μεταφορική Ικανό¬ 
τητα Παράδοσης) κάθε Σημείου Εισόδου και την Ημερή¬ 
σια Επιπρόσθετη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παραλαβής (Επιπρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Πα¬ 
ραλαβής) κάθε Σημείου Εξόδου για την επόμενη Ημέρα. 
Στην ανακοίνωση του Διαχειριστή περιλαμβάνεται η 
ημερομηνία και η ώρα της ανακοίνωσης. Οι Υπηρεσί¬ 
ες Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο προσφέρονται με πιθανότητα διακοπής 
πενήντα τοις εκατό (50%). 


2. Η Επιπρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 
Σημείου Εισόδου ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο: 

ΕπΜΙΠΑ = πιαχ (0, (ΜΙΠΑ - (ΣΔΠΠΑ-ΣΔΕΠΑ))) 

όπου: 

ΕπΜΙΠΑ: Η Επιπρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Πα¬ 
ράδοσης Σημείου Εισόδου. 

ΜΙΠΑ: Η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Ση¬ 
μείου. 

ΣΔΠΠΑ: Το άθροισμα των Ποσοτήτων Παράδοσης Πο¬ 
σοτήτων Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς κατά το 
Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού. 

ΣΔΕΠΑ: Το άθροισμα των Ποσοτήτων Εικονικής Παρα¬ 
λαβής όλων των Χρηστών Μεταφοράς σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες Ημερήσιες Δηλώσεις τους στο εν λόγω 
Σημείο κατά το Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού. 

3. Η Επιπρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής 
Σημείου Εξόδου ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο: 

ΕπΜΙΠΑ = ΠΊ3Χ (0, (ΜΙΠΑ -ΣΔΠΠΑ)) 

όπου: 

ΕπΜΙΠΑ: Η Επιπρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Πα¬ 
ραλαβής Σημείου Εξόδου. 

ΜΙΠΑ: Η Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Ση¬ 
μείου Εξόδου. 

ΣΔΠΠΑ: Το άθροισμα των Ποσοτήτων Παραλαβής Φυ¬ 
σικού Αερίου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ημερήσιες 
Δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς κατά το Πρώτο 
Στάδιο Προγραμματισμού. 

4. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτόμενη Βάση 
(Αίτηση) για τη δέσμευση του συνόλου ή τμήματος της 
Επιπρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή 
Παραλαβής, κατά το παρόν άρθρο, έχουν τα πρόσωπα 
τα οποία είναι εγγεγραμένα στο Μητρώο Δυνητικών 
Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών με το Διαχειριστή καθώς 
και όσοι εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από 
την υποβολή της Αίτησης έχουν συνάψει τουλάχιστον 
μία Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Μεταφοράς Διακο¬ 
πτόμενων Υπηρεσιών ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής με τον Διαχειριστή και δεν υφίσταται ουδεμία τρο¬ 
ποποίηση επί των ήδη υποβληθέντων νομιμοποιητικών 
εγγράφων. Η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης 
είναι μία (1) ώρα από την ανακοίνωση της Επιπρόσθετης 
Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
ή Παραλαβής από το Διαχειριστή. Με την Αίτηση συ¬ 
νυποβάλλεται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του 
αιτούντος περί του ότι τα λοιπά, ήδη υποβληθέντα, κατά 
τη διαδικασία εγγραφής/επικαιροποίησης καταχώρησής 
του του στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων 
Χρηστών κατά το άρθρο [8Α] ή με την αμέσως προ¬ 
ηγούμενη Αίτησή του για τη σύναψη σύμβασης με το 
Διαχειριστή, νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε 
ισχύ και δεν έχουν τροποποιηθεί. 

5. Για τους σκοπούς και μόνο του συγκεκριμένου άρ¬ 
θρου η αιτούμενη προς δέσμευση Διακοπτόμενη Μετα¬ 
φορική Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής αποτελεί 
την Ημερήσια Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής. 

6. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειριστής 
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας της υποβολής 
τους. 
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7. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αίτηση 
εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την ώρα υποβολής της. 
Εφόσον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης 
και δεν συντρέχει λόγος απόρριψής της κατά τις διατά¬ 
ξεις της παραγράφου [9], καλεί τον αιτούντα να συνάψει 
Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση χρονικής 
διάρκειας μίας (1) Ημέρας εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) λεπτών από το χρόνο υποβολής της Αίτησης. 

8. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτη¬ 
ση στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι πλήρης 
καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία η αιτού- 
μενη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδο¬ 
σης ή Παραλαβής υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της 
Επιπρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή 
Παραλαβής στο εν λόγω Σημείο, κατά την παράγραφο 
[2], και του αθροίσματος της Δεσμευμένης Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής για το εν λόγω 
Σημείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

9. Η διάθεση των Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μετα¬ 
φοράς Φυσικού Αερίου σε Ημερήσια Βάση υλοποιείται 
αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος. 

10. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα τις λεπτομέρειες της διαδικασίας 
για την παροχή της σχετικής οικονομικής εγγύησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση Με¬ 
ταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση. 

Αρθρο 20Ε 

Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

με τη διαδικασία της Εικονικής Ανάστροφης Ροής 

1. Ο Διαχειριστής παρέχει στους Χρήστες, κατά τους 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Κώδικα, τις 
ακόλουθες Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε 
Διακοπτόμενη Βάση με τη διαδικασία της Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής (Υπηρεσίες Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής), κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο 
τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών: 

Α) Παραλαβή από το Διαχειριστή Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου από ένα ή περισσότερα Σημεία Εισόδου ή/και 
εικονικά από το ΕΣΔ. 

Β) Παράδοση από το Διαχειριστή Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου σε ένα ή περισσότερα Εικονικά Σημεία Εξόδου 
σε διακοπτόμενη βάση. 

Γ) Εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων μέσω των 
μετρητικών διατάξεων στα Σημεία Εισόδου. 

2. Για την παροχή των Υπηρεσιών Εικονικής Ανάστρο¬ 
φης Ροής απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς 
Εικονικής Ανάστροφης Ροής μεταξύ του Διαχειριστή 
και του Χρήστη. 

Άρθρο 20ΣΤ 

Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής 

1. Η Σύμβαση Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
συνάπτεται μεταξύ: 

Α) Του Διαχειριστή. 

Β) Προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών 
του ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο 72 του Νόμου. 

2. Η Σύμβαση Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
συνάπτεται για χρονική περίοδο τουλάχιστον μίας (1) 
Ημέρας ή για ακέραια πολλαπλάσια αυτής. 

3. Η Σύμβαση Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με την πρότυπη σύμ¬ 


βαση η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην περί¬ 
πτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Νόμου. 

4. Η Σύμβαση Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής, 
παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο Χρήστη δικαίωμα να 
προβαίνει σε κάθε σχετική νόμιμη ενέργεια τηρώντας 
τις διατάξεις του Κώδικα και επιβάλλει την υποχρέω¬ 
σή του να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τις 
διατάξεις του Κώδικα. 

5. Στη Σύμβαση Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής προσδιορίζονται: 

Α) Το ΕΣΔ ή τα Σημεία Εισόδου στα οποία ο Χρήστης 
Μεταφοράς έχει δικαίωμα να παραδίδει στο Διαχειριστή 
Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστημα Μεταφοράς 
και, για κάθε Σημείο Εισόδου στο οποίο αφορά η Σύμ¬ 
βαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής: 

(ί) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης. 

(μ) Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης. 

(ϋί) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παράδοσης Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

Β) Τα Εικονικά Σημεία Εξόδου από τα οποία ο Χρή¬ 
στης έχει δικαίωμα να παραλαμβάνει εικονικά Φυσικό 
Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς και για κάθε Εικονικό 
Σημείο Εξόδου στο οποίο αφορά η Σύμβαση Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής 

(ί) Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής 
Παραλαβής. 

(μ) Η πιθανότητα διάθεσης της Δεσμευμένης Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας Εικονικής Παραλαβής. 

Γ) Οι Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο 
Χρήστη Μεταφοράς. 

Δ) Οι όροι παροχής των Υπηρεσιών Εικονικής Ανά¬ 
στροφης Ροής και των Επικουρικών Υπηρεσιών από τον 
Διαχειριστή και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του 
Χρήστη, σύμφωνα με τον Κώδικα. 

Ε) Τα όρια συμβατικής ευθύνης των συμβαλλομένων 
μερών και οι απαιτούμενες εγγυήσεις που κατατίθενται 
από τον Χρήστη Μεταφοράς για τη σύναψη της Σύμ¬ 
βασης καθώς και η διαδικασία τιμολόγησης από τον 
Διαχειριστή και πληρωμής από τον Χρήστη Μεταφοράς 
του τιμήματος για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

ΣΤ) Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης ή καταγ¬ 
γελίας της σύμβασης καθώς και η διαδικασία επίλυ¬ 
σης διαφορών που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

Ζ) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης και ανα¬ 
προσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής 
του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυ¬ 
σικού αερίου. 

6. Στο ΕΣΔ δεν δεσμεύεται Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης. 

7. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το 
κείμενο της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής, συμπεριλαμβανομένων των παραρ¬ 
τημάτων αυτής. 

Άρθρο 20Ζ 

Διάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
με τη διαδικασία της Εικονικής Ανάστροφης Ροής 

1. Η προς διάθεση Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής 
σε Διακοπτόμενη Βάση για την παροχή Υπηρεσιών Ει¬ 
κονικής Ανάστροφης Ροής (Μεταφορική Ικανότητα Ει¬ 
κονικής Παραλαβής) σε Εικονικό Σημείο Εξόδου ισούται 
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με την Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου 
ως Σημείο Εισόδου. Οι Υπηρεσίες Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής προσφέρονται με μεγίστη πιθανότητα διακοπής 
95%. 

2. Η μεγίστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παρα- 
λαμβάνεται από Χρήστες σε Εικονικό Σημείο Εξόδου 
κάθε Ημέρα ϋ δεν μπορεί να υπερβαίνει την Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο ίδιο Σημείο από 
Χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το εν λόγω Σημείο 
ως Σημείο Εισόδου. 

3. Για τη σύναψη Σύμβασης Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής υποβάλλεται εγγράφως ή μέσω Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος στο Διαχειριστή από τα 
πρόσωπα της περίπτωσης Β) της παραγράφου [1] του 
άρθρου [20ΣΤ] Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου σε Εικονική Ανάστροφη Ροή (Αίτηση), 
κατά τα προβλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβασης Με¬ 
ταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής. Η Αίτηση συνο¬ 
δεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται 
στην Πρότυπη Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 
Η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης μπορεί να προ¬ 
ηγείται ένα (1) έτος, κατά μέγιστο, από την αιτούμενη 
ημερομηνία έναρξης παροχής των Υπηρεσιών Μετα¬ 
φοράς Φυσικού Αερίου με τη διαδικασία της εικονικής 
ανάστροφης ροής. Σε περίπτωση που, εντός των τελευ¬ 
ταίων δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της Αίτησης, 
ο αϊτών έχει συνάψει τουλάχιστον μία Σύμβαση Μεταφο¬ 
ράς ή Σύμβαση Μεταφοράς Διακοπτόμενων Υπηρεσιών 
ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής με τον Διαχει¬ 
ριστή ή είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Δυνητικών 
Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών κατά το άρθρο [8Α], με 
τη νέα Αίτηση συνυποβάλλονται μόνο τα προβλεπόμενα 
νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία έχουν τροποποιηθεί 
σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη Αίτηση σύναψης 
σύμβασης ή εγγραφής/επικαιροποίησης καταχώρησης 
του αιτούντα στο Μητρώο, καθώς και βεβαίωση του 
νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος περί του ότι τα 
λοιπά, ήδη υποβληθέντα με την αμέσως προηγούμενη 
Αίτησή του, νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε 
ισχύ και δεν έχουν τροποποιηθεί. 

4. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αίτηση 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της. Εφόσον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η Αί¬ 
τηση είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος απόρριψής 
της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [7], καλεί τον 
αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταφοράς Εικο¬ 
νικής Ανάστροφης Ροής εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
και σε κάθε περίπτωση έως την 13:00 της προηγούμενης 
ημέρας από την πρώτη Ημέρα κατά την οποία η Σύμβα¬ 
ση Μεταφοράς σε Εικονική Ανάστροφη Ροή τίθεται σε 
ισχύ. Στην περίπτωση που η Ημέρα αυτή είναι Σάββατο, 
ως χρονικό όριο υπογραφής της Σύμβασης Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής ορίζεται η 9:00 ώρα. 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δια¬ 
πιστώσει ελλείψεις στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
καλεί τον αιτούντα για τη συμπλήρωση της Αίτησης ή 
για την τροποποίηση αυτής εντός προθεσμίας τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία υποβολής 
αυτής. Εάν ο αϊτών δεν υποβάλλει στον Διαχειριστή 
εμπρόθεσμα τα ζητούμενα στοιχεία, συμμορφούμενος 
με τις υποδείξεις αυτού, η αίτηση απορρίπτεται. Ο 
Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την τυπική πλη¬ 


ρότητα της αίτησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν των νέων 
στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα. Εφόσον 
δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησης κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου [7], ο Διαχειριστής καλεί 
τον αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση Εικονικής Ανά¬ 
στροφης Ροής εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης στον Διαχει¬ 
ριστή των νέων στοιχείων που υποβάλλονται από τον 
αιτούντα και, σε κάθε περίπτωση έως την 13:00 της 
προηγούμενης ημέρας από την πρώτη Ημέρα κατά την 
οποία η Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής τίθεται σε 
ισχύ. Στην περίπτωση που η Ημέρα αυτή είναι Σάββατο, 
ως χρονικό όριο υπογραφής της Σύμβασης Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής ορίζεται η 9:00 ώρα. 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση αφορά 
στη σύναψη Σύμβασης με χρονική διάρκεια τη μία (1) 
Ημέρα εφαρμόζονται η διαδικασία και οι προθεσμίες 
της παραγράφου [11] του άρθρου [8]. 

7. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την αίτηση 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι τυπικά πλή¬ 
ρης καθώς και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Η αιτούμενη προς δέσμευση Μεταφορική Ικανότητα 
Εικονικής Παραλαβής στο Εικονικό Σημείο Εξόδου υπερ¬ 
βαίνει τη διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής 
Παραλαβής στο ανωτέρω Σημείο. 

Β) Εφόσον δεσμεύεται Σημείο Εισόδου, συντρέχει του¬ 
λάχιστον μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
[13] του άρθρου [8]. 

8. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειριστής 
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής τους. 

9. Η απόρριψη της Αίτησης τεκμηριώνεται πλήρως 
από το Διαχειριστή, γνωστοποιείται στον αιτούντα και 
κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε. 

10. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύναται να διαθέτει 
σε τρίτους ενδιαφερομένους Χρήστες προς εκχώρηση, 
κατά το άρθρο [14], ή προς μίσθωση, κατά το άρθρο 
[14Α], το τμήμα της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Παράδοσης σε Σημείο Εισόδου ή/και το τμήμα 
της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής 
Παραλαβής κατά το παρόν άρθρο τα οποία δεν θα 
χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου [20Α]. 

11. Οι διατάξεις των άρθρων [15], [20ΑΒ] και [20ΑΓ] 
εφαρμόζονται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς ο οποίος 
έχει δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε 
Σημείο Εισόδου ή/και Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής 
Παραλαβής μέσω Σύμβασης Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής. 

12. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβάλλεται η 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά 
τις προηγούμενες παραγράφους ή η Δεσμευμένη Μετα¬ 
φορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής κατά το άρθρο 
[20Η] εφαρμόζονται τα άρθρα [11] και [12]. 

Αρθρο 20Η 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Εικονικής Παραλαβής 
για Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
διάρκειας πλέον του ενός έτους 

1. Ο Διαχειριστής αποδεσμεύει, με αιτιολογημένη από¬ 
φαση του, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 
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του άρθρου 71 του Νόμου το σύνολο ή τμήμα της Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Εικονικής Παραλαβής την οποία 
έχει δεσμεύσει Χρήστης Μεταφοράς σε Εικονικό Σημείο 
Εξόδου, λαμβανομένων υπόψη και των εκάστοτε μετα¬ 
βολών της κατά τα άρθρα [11] και [12], εφόσον αυτή δεν 
χρησιμοποιήθηκε και δεν διατέθηκε με την διαδικασία 
της Εκχώρησης κατά τα άρθρα [14] και [20Α], 

2. Μη χρησιμοποιηθείσα Δεσμευμένη Μεταφορική Ικα¬ 
νότητα Εικονικής Παραλαβής αποδεσμεύεται, σύμφωνα 
με την παράγραφο [1] εφόσον σωρευτικά : 

Α) Υπάρχει αίτημα δέσμευσης Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Εικονικής Παραλαβής στο εν λόγω Σημείο κατά 
τα άρθρα [20ΣΤ] και [20Ζ] και η διαθέσιμη Μεταφορική 
Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής του Σημείου δεν είναι 
επαρκής για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος και 

Β) Η μέση τιμή του αθροίσματος της χρησιμοποιηθεί- 
σας και της διατεθείσας με την διαδικασία της Εκχώ¬ 
ρησης κατά τα άρθρα [14] και [20Α] στη δευτερογενή 
αγορά Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής Παραλαβής 
κατά τη διάρκεια δώδεκα (12) συνεχόμενων Μηνών που 
προηγούνται του Μήνα υποβολής του αιτήματος κατά 
την περίπτωση Α), είναι μικρότερη : 

(ί) Είτε του 80% της μέσης τιμής του συνόλου της 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που έχει δηλωθεί από όλους 
τους Χρήστες σύμφωνα με τις Ημερήσιες Δηλώσεις 
τους κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα στο εν λόγω 
Σημείο ως Σημείο Εισόδου, εφόσον η Ποσότητα αυτή 
υπολείπεται της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Εικονικής Παραλαβής του Χρήστη στο Εικονικό Σημείο 
Εξόδου. 

(μ) Είτε του 80% της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας Εικονικής Παραλαβής του Χρήστη στο Εικονικό 
Σημείο Εξόδου εφόσον αυτή υπολείπεται της μέσης 
τιμής του συνόλου της Ποσότητας Φυσικού Αερίου 
που έχει δηλωθεί από όλους τους Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς σύμφωνα με τις Ημερήσιες Δηλώσεις τους κατά 
το εν λόγω χρονικό διάστημα στο εν λόγω Σημείο ως 
Σημείο Εισόδου. 

3. Η Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής 
αποδεσμεύεται κατά το τμήμα και για το χρόνο που 
απαιτείται για την πλήρη ικανοποίηση του αιτούντα 
κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2]. 

4. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταβίβασης 
δεν απαιτείται η συναίνεση του Χρήστη Μεταφοράς 
από τον οποίο αποδεσμεύεται η Μεταφορική Ικανότητα 
Εικονικής Παραλαβής. 

5. Η Κατάσταση Χρήσης κατά το άρθρο [15] περιλαμ¬ 
βάνει ειδικά για τις Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής, ανά Ημέρα, ανά Σημείο Εισόδου και ανά Χρήστη, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που ο Χρήστης δή¬ 
λωσε ότι θα παραλάβει εικονικά από το εν λόγω Εικο¬ 
νικό Σημείο με την Ημερήσια Δήλωσή του σε απόλυτη 
τιμή και ως ποσοστό της συνολικής Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου η οποία δηλώθηκε ότι θα παραληφθεί από όλους 
τους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι χρησιμοποιούν το 
εν λόγω Σημείο ως Σημείο Εισόδου σύμφωνα με τις 
Ημερήσιες Δηλώσεις τους. 

Β) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε 
στον Χρήστη Μεταφοράς κατά την Τελική Κατανομή. 

Γ) Την Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής 
Παραλαβής του Χρήστη ανά Εικονικό Σημείο Εξόδου και 
ανά Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής του Χρήστη 
με τον Διαχειριστή. 


6. Στην έκθεση Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20Α], περιγρά- 
φονται οι περιπτώσεις διάθεσης μη χρησιμοποιούμενης 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής Παρα¬ 
λαβής από Χρήστες Μεταφοράς σε άλλους ενδιαφερο¬ 
μένους Χρήστες για κάθε έναν από τους προηγούμε¬ 
νους τρεις (3) Μήνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία 
διάθεσης. 

7. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης 
και των Εκθέσεων Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20 Α ], προκύπτει: 

Α) Συστηματική μη-χρησιμοποίηση της Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής Παραλαβής, κατά 
την περίπτωση Β) της παραγράφου [2], η οποία δύναται 
να έχει δυσμενή επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης 
τρίτων στο ΕΣΦΑ και 

Β) Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο 
[20Α] του συνόλου ή τμήματος της Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Εικονικής Παραλαβής για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενων Μηνών, 

η ΡΑΕ δύναται να απαιτήσει από τον Διαχειριστή την 
κλήση του Χρήστη για παροχή διευκρινήσεων τάσσο¬ 
ντας στο Χρήστη προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημερών προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη χρησι¬ 
μοποίηση της Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής Πα¬ 
ραλαβής που έχει δεσμεύσει στο Σημείο αυτό. Εφόσον 
ο Χρήστης Μεταφοράς δεν αιτιολογήσει εμπρόθεσμα 
ή δεν αιτιολογήσει επαρκώς τη μη χρησιμοποίηση της 
Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής Παραλαβής, ο Δια¬ 
χειριστής, με απόφασή του, προβαίνει στην αποδέσμευ¬ 
ση τμήματος της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας Εικονικής Παραλαβής το οποίο υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Εικονικής Παραλαβής επί τιμής η οποία προκύπτει από 
το μέγιστο μεταξύ του 20% της Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας Εικονικής Παραλαβής την οποία έχει δεσμεύσει ο 
Χρήστης Μεταφοράς στο Εικονικό Σημείο Εξόδου και 
της διαφοράς από τη μονάδα του λόγου της μέσης 
τιμής του αθροίσματος της περίπτωσης Β) της παρα¬ 
γράφου [2] προς τη Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα 
Εικονικής Παραλαβής (Μη Χρησιμοποιηθείσα Δυναμι¬ 
κότητα). Το χρονικό διάστημα της αποδέσμευσης για 
την πρώτη εφαρμογή του μέτρου στον Χρήστη ισούται 
με τριάντα (30) Ημέρες. Ο χρόνος της αποδέσμευσης 
διπλασιάζεται με κάθε αποδέσμευση που εφαρμόζεται 
στον ίδιο Χρήστη. Εφόσον εντός χρονικού διαστήματος 
σαράντα οκτώ (48) συνεχών μηνών κατά την παρούσα 
παράγραφο επιβληθούν στον ίδιο Χρήστη έως τέσσερις 
(4) αποδεσμεύσεις για το ίδιο Εικονικό Σημείο Εξόδου, 
ο Διαχειριστής αποδεσμεύει από τον Χρήστη τη Μη 
Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα κατά τα ανωτέρω για 
την υπολειπόμενη διάρκεια της Σύμβασης. 

8. Ο Χρήστης Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσμεύ- 
εται Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής δεν 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τιμή¬ 
ματος σχετικά με την αποδεσμευθείσα Μεταφορική 
Ικανότητα, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, 
παρά μόνο μετά την υπογραφή της Σύμβασης του αι- 
τούντος με τον Διαχειριστή κατά την περίπτωση Α) 
της παραγράφου [2] ή άλλου ενδιαφερομένου και μόνο 
για το τμήμα της Μεταφορικής Ικανότητας Εικονικής 
Παραλαβής στην οποία αφορά η νέα Σύμβαση και για 
το χρονικό διάστημα αυτής. 
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9. Με τη σύναψη Σύμβασης Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής μεταξύ του αιτούντος κατά την περίπτωση Α) 
της παραγράφου [2] και του Διαχειριστή ή άλλου εν¬ 
διαφερομένου ως αποτέλεσμα της παραγράφου [7], ο 
Διαχειριστής μειώνει κατά το άρθρο [12] την Δεσμευμένη 
Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής του Χρή¬ 
στη Μεταφοράς κατά την αποδεσμευθείσα ποσότητα 
για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής την οποία ο Διαχειριστής συνάπτει 
με τον αιτούντα. 

10. Η αποδεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής 
Παραλαβής προσμετράται στη διαθέσιμη Μεταφορική 
Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής του Σημείου από την 
Ημέρα της αποδέσμευσης και μειώνεται ή μηδενίζεται 
με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αιτούντος 
κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] και του 
Διαχειριστή ή άλλου ενδιαφερομένου. 

11. Κάθε απόφαση του Διαχειριστή σχετικά με απο¬ 
δέσμευση Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο κοινοποιείται στην ΡΑΕ και 
στο Χρήστη Μεταφοράς στον οποίο αφορά και ανακοι¬ 
νώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 21 

Συμφωνίες Συνδεδεμένου Συστήματος 

1. Ο Διαχειριστής, με σκοπό την ενίσχυση της δια- 
λειτουργικότητας των Συνδεδεμένων Συστημάτων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργα¬ 
σία, μπορεί να συνάπτει με διαχειριστές Συνδεδεμέ¬ 
νων Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Χρήστες συμφωνίες 
(Συμφωνίες Συνδεδεμένου Συστήματος), με τις οποίες 
καθορίζονται ιδίως: 

Α) Τα Σημεία Εισόδου στα οποία θα εγχύεται Φυσικό 
Αέριο από ανάντη Συνδεδεμένο Σύστημα ή αντίστοιχα 
τα Σημεία Εξόδου από τα οποία παραλαμβάνεται Φυσικό 
Αέριο από το ΕΣΜΦΑ. 

Β) Οι τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν κάθε τέτοιο 
Σημείο Εισόδου ή Εξόδου. 

Γ) Η διαδικασία ενημέρωσης και τα στοιχεία που 
ανταλλάσσει ο Διαχειριστής με τον αντισυμβαλλόμενο 
στη Συμφωνία Συνδεδεμένου Συστήματος Διαχειριστή, 
αναφορικά με τις Ποσότητες και τα ποιοτικά χαρακτη¬ 
ριστικά του Φυσικού Αερίου που δηλώνονται από κάθε 
Χρήστη προς Μεταφορά μέσω του Συνδεδεμένου Συ¬ 
στήματος προς έγχυση στο ή παραλαβή από το ΕΣΜΦΑ. 

2. Οι Συμφωνίες Συνδεδεμένου Συστήματος και κάθε 
τροποποίησή τους γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ. 

3. Ο Διαχειριστής προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέρ¬ 
γεια για τη σύναψη Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστή¬ 
ματος αναφορικά με κάθε υφιστάμενο ή νέο Σημείο 
Εισόδου ή Εξόδου. Ο Διαχειριστής δικαιούται να αρνη- 
θεί τη σύναψη Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος, 
εφόσον κρίνει ότι η σύναψη Συμφωνίας μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στους Χρήστες και κοινοποιεί στη 
ΡΑΕ την αιτιολόγηση της άρνησής του. 

4. Οι Χρήστες Μεταφοράς παραδίδουν Φυσικό Αέριο 
σε Σημείο Εισόδου και παραλαμβάνουν Φυσικό Αέριο 
από Σημείο Εξόδου, λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους 


τυχόν Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος η οποία 
αφορά στα σχετικά Σημεία. Η έλλειψη Συμφωνίας Συν¬ 
δεδεμένου Συστήματος δεν αποκλείει την παράδοση ή 
την παραλαβή από τους Χρήστες Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου σε σχέση με τα εν λόγω Σημεία. Ο Διαχειριστής 
υποχρεούται να ενημερώνει τους Χρήστες σχετικά με τη 
σύναψη Συμφωνιών Συνδεδεμένων Συστημάτων παρέχο¬ 
ντας σε αυτούς κάθε απαραίτητο στοιχείο σχετικά με 
τους όρους παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου 
των Συμφωνιών αυτών. 

5. Οι Συμφωνίες Συνδεδεμένων Συστημάτων δεν απαλ¬ 
λάσσουν τους Χρήστες Μεταφοράς ή ΥΦΑ ή τον Διαχει¬ 
ριστή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν για αυτούς 
από τον Κώδικα και τις σχετικές Συμβάσεις Μεταφοράς, 
Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, Συμβά¬ 
σεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής και Συμβάσεις Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΜΦΑ 
Αρθρο 22 

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός 

1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικο¬ 
νομική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ, ο Διαχειριστής εκπονεί 
Εβδομαδιαίο Προγραμματισμό, μέσω του οποίου προ¬ 
γραμματίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κάθε 
Ημέρα της επόμενης Εβδομάδας. 

2. Για το σκοπό αυτό, κάθε Χρήστης Μεταφοράς που 
έχει συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής με τον Διαχειριστή υποβάλλει στο 
Διαχειριστή Εβδομαδιαία Δήλωση Παράδοσης και Παρα¬ 
λαβής Φυσικού Αερίου (Εβδομαδιαία Δήλωση), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο [23]. 

3. Οι Εβδομαδιαίες Δηλώσεις έχουν ενδεικτικό χαρα¬ 
κτήρα και δεν δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώ¬ 
σεις για τον Διαχειριστή και τους Χρήστες Μεταφοράς 
σχετικά με τις δηλωθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου. 

Άρθρο 23 

Υποβολή και περιεχόμενο Εβδομαδιαίας Δήλωσης 

1. Η Εβδομαδιαία Δήλωση υποβάλλεται μέσω του Ηλε¬ 
κτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος έως την 10:00 
ώρα κάθε Παρασκευής (Προθεσμία Υποβολής Εβδομα¬ 
διαίων Δηλώσεων), σύμφωνα με το υπόδειγμα «Εβδο¬ 
μαδιαία Δήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού 
Αερίου», το οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα. 

2. Μέχρι τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Εβδομαδι¬ 
αίων Δηλώσεων, η Εβδομαδιαία Δήλωση τροποποιείται 
ελεύθερα από τον Χρήστη Μεταφοράς. 

3. Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που 
ο Χρήστης Μεταφοράς δηλώνει ότι θα παραδώσει στα 
Σημεία Εισόδου/Εικονικά Σημεία Εισόδου και στο ΕΣΔ 
κάθε Ημέρα της Εβδομάδας στην οποία αφορά η Εβδο¬ 
μαδιαία Δήλωση, θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα 
των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που δηλώνει ότι θα 
παραλάβει από τα Σημεία Εξόδου/Εικονικά Σημεία Εξό¬ 
δου και από το ΕΣΔ κατά την ίδια Ημέρα. 

4. Ο Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να αναφέρει διακρι- 
τά για κάθε Ημέρα στην οποία αφορά η Εβδομαδιαία 
Δήλωση: 
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Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραδώσει 
σε Σημεία Εισόδου και Εικονικά Σημεία Εισόδου, και 
θα παραλάβει από Σημεία Εξόδου και Εικονικά Σημεία 
Εξόδου, βάσει των αντίστοιχων Συμβάσεων Μεταφοράς 
ή Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής που έχει συ¬ 
νάψει με τον Διαχειριστή. 

Β) Για κάθε Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
που τον εξυπηρετεί, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την 
οποία θα παραδώσει σε Σημείο Εισόδου ΥΦΑ. 

Γ) Για κάθε Σύμβαση Μεταφοράς που τον εξυπηρετεί, 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία θα παραδώσει 
εικονικά στο ΕΣΔ. 

Δ) Γ ια κάθε Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς 
εξυπηρετεί, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία 
θα παραλάβει εικονικά από το ΕΣΔ. 

5. Σε περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς δεν υπο¬ 
βάλλει Εβδομαδιαία Δήλωση κατά τα οριζόμενα στο πα¬ 
ρόν άρθρο ή αναθεωρημένη Εβδομαδιαία Δήλωση κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο [24Α], για τους σκοπούς του 
Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού, θεωρείται ότι κάθε 
Ημέρα της Εβδομάδας στην οποία αφορά η Εβδομαδι¬ 
αία Δήλωση ο Χρήστης αυτός θα παραδώσει σε Σημεία 
Εισόδου, Εικονικά Σημεία Εισόδου και το ΕΣΔ και θα 
παραλάβει από Σημεία Εξόδου, Εικονικά Σημεία Εξόδου 
και το ΕΣΔ μηδενικές Ποσότητες Φυσικού Αερίου. 

6. Ο Διαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις τε¬ 
λευταίες Εβδομαδιαίες Δηλώσεις Χρηστών Μεταφοράς 
οι οποίες υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της Προθεσμίας 
Υποβολής Εβδομαδιαίων Δηλώσεων και διατηρεί τα 
σχετικά στοιχεία που αφορούν στις δηλωθείσες Ποσό¬ 
τητες Φυσικού Αερίου σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη 
μορφή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
από την ημερομηνία αποστολής τους. 

Άρθρο 24 

Έγκριση και τροποποίηση Εβδομαδιαίας Δήλωσης 

1. Ο Διαχειριστής εκπονεί τον Εβδομαδιαίο Προγραμ¬ 
ματισμό αμέσως μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβο¬ 
λής Εβδομαδιαίων Δηλώσεων. 

2. Γ ια την εκπόνηση του Εβδομαδιαίου Προγραμμα¬ 
τισμού, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη την τελευταία 
Εβδομαδιαία Δήλωση που απέστειλε κάθε Χρήστης 
Μεταφοράς πριν τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 
Εβδομαδιαίων Δηλώσεων, τους λειτουργικούς περιορι¬ 
σμούς του ΕΣΦΑ καθώς και τους όρους των Συμβάσε¬ 
ων Μεταφοράς, των Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής και των Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
που έχει συνάψει με Χρήστες. 

3. Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που 
δηλώνονται ότι θα παραδοθούν εικονικά στο ΕΣΔ από 
όλους τους Χρήστες Μεταφοράς πρέπει να ισούται με 
το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που δη¬ 
λώνεται ότι θα παραληφθούν εικονικά από το ΕΣΔ και 
κατά την ίδια Ημέρα από τους Χρήστες Μεταφοράς. 

4. Ο Διαχειριστής τροποποιεί την Εβδομαδιαία Δήλω¬ 
ση του Χρήστη Μεταφοράς εφόσον συντρέχει τουλάχι¬ 
στον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Η Δήλωση δεν είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη 
Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής. 

Β) Η Δήλωση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
Κώδικα και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων [12], [20ΣΤ], 
[23] και [79], 


Γ) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου 
εικονικής Παραλαβής που δηλώνονται από Χρήστες 
Μεταφοράς σε ένα Εικονικό Σημείο Εξόδου για μία ή 
περισσότερες Ημέρες στις οποίες αφορά η Δήλωση 
υπερβαίνει το άθροισμα των Ποσοτήτων Παράδοσης 
Φυσικού Αερίου που δηλώνονται από Χρήστες Μετα¬ 
φοράς στο ίδιο Σημείο (ως Σημείο Εισόδου). 

Δ) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου 
που δηλώνονται από Χρήστες Μεταφοράς για εικονική 
παράδοση σε ένα Εικονικό Σημείο Εισόδου για μία ή 
περισσότερες Ημέρες στις οποίες αφορά η Δήλωση 
υπερβαίνει το άθροισμα των Ποσοτήτων Παραλαβής 
Φυσικού Αερίου που δηλώνονται από Χρήστες Μετα¬ 
φοράς στο ίδιο Σημείο (ως Σημείο Εξόδου). 

5. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο¬ 
ριακού Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες Με¬ 
ταφοράς που υπέβαλαν Εβδομαδιαία Δήλωση πράξη 
έγκρισης ή τροποποίησης αυτής σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα «Πράξη έγκρισης/τροποποίησης Εβδομαδιαίας 
Δήλωσης Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου», 
το οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφορια¬ 
κό Σύστημα, εντός πέντε (5) ωρών από την Προθεσμία 
Υποβολής Εβδομαδιαίων Δηλώσεων. Η «Πράξη έγκρισης/ 
τροποποίησης Εβδομαδιαίας Δήλωσης Παράδοσης και 
Παραλαβής Φυσικού Αερίου» περιλαμβάνει ιδίως τα ανα- 
φερόμενα στην παράγραφο [4] του άρθρου [23]. 

6. Τροποποίηση της Εβδομαδιαίας Δήλωσης Χρήστη 
Μεταφοράς αιτιολογείται ειδικά στη σχετική πράξη του 
Διαχειριστή. 

7. Ο Διαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά κάθε πρά¬ 
ξη έγκρισης ή τροποποίησης και διατηρεί τα σχετικά 
στοιχεία που αφορούν στις Ποσότητες Φυσικού Αερίου 
σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερο¬ 
μηνία υποβολής τους. 

Αρθρο 24Α 

Αναθεώρηση εγκεκριμένης 
Εβδομαδιαίας Δήλωσης 

1. Αναθεώρηση εγκεκριμένης Εβδομαδιαίας Δήλωσης 
επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και έχει ακο¬ 
λουθηθεί η διαδικασία εφαρμογής των άρθρων [14], [15], 
[16], [20ΑΒ] ή/και [20ΑΓ], 

2. Αναθεωρημένη Εβδομαδιαία Δήλωση υποβάλλεται 
από το Χρήστη στο Διαχειριστή, μέσω του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος, κατά το υπόδειγμα «Εβδο¬ 
μαδιαία Δήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού 
Αερίου» όπως δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφο¬ 
ριακό Σύστημα εντός δύο (2) ωρών από την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών εκχώρησης κατά το άρθρο [14], απο¬ 
δέσμευσης κατά τα άρθρα [15] και [16] και επιστροφής 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο 
[20ΑΓ]. Στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης Μετα¬ 
φοράς δεν προβεί στην υποβολή αναθεωρημένης Εβδο¬ 
μαδιαίας Δήλωσης, η σχετική τροποποίηση γίνεται από 
τον Διαχειριστή εφόσον οι δηλούμενες παραδόσεις και 
παραλαβές Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου ανά Σημείο Ει¬ 
σόδου/Εξόδου υπερβαίνουν τη Δεσμευμένη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής κατά το άρθρο [12]. 

3. Με την αναθεωρημένη Εβδομαδιαία Δήλωση, ο Χρή¬ 
στης Μεταφοράς αιτείται τις αναγκαίες αναθεωρήσεις 
στα στοιχεία της εγκεκριμένης Εβδομαδιαίας Δήλωσής 
του. Ο Διαχειριστής εγκρίνει ή τροποποιεί την αναθε- 
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ωρημένη Εβδομαδιαία Δήλωση κατά την παράγραφο 
[4] του άρθρου [24]. 

4. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο¬ 
ριακού Συστήματος, αποστέλλει στο Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς που υπέβαλε αναθεωρημένη Εβδομαδιαία Δήλωση, 
πράξη έγκρισης ή τροποποίησης αυτής, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα «Πράξη έγκρισης/τροποποίησης Εβδο¬ 
μαδιαίας Δήλωσης Μεταφοράς», εντός μίας ώρας από 
την υποβολή της Αναθεωρημένης Εβδομαδιαίας Δήλω¬ 
σης. Η «Πράξη έγκρισης/τροποποίησης Εβδομαδιαίας 
Δήλωσης» περιλαμβάνει ιδίως τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο [4] του άρθρου [23]. 

5. Τροποποίηση της Εβδομαδιαίας Δήλωσης Χρήστη 
Μεταφοράς αιτιολογείται ειδικά στη σχετική πράξη του 
Διαχειριστή. 

6. Εβδομαδιαία Δήλωση η οποία εγκρίνεται ή τρο¬ 
ποποιείται από τον Διαχειριστή κατά το παρόν άρθρο 
αντικαθιστά την προηγούμενη αντίστοιχη εγκεκριμένη 
Εβδομαδιαία Δήλωση του Χρήστη Μεταφοράς. 

7. Ο Διαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά κάθε πρά¬ 
ξη έγκρισης ή τροποποίησης και διατηρεί τα σχετικά 
στοιχεία που αφορούν στις Ποσότητες Φυσικού Αερίου 
σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερο¬ 
μηνία αποστολής τους. 

Αρθρο 25 

Ημερήσιος Προγραμματισμός 

1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικο¬ 
νομική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ ο Διαχειριστής εκπονεί 
Ημερήσιο Προγραμματισμό μέσω του οποίου προγραμ¬ 
ματίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ την επό¬ 
μενη Ημέρα. 

2. Για το σκοπό αυτό, κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο 
οποίος έχει συνάψει με τον Διαχειριστή Σύμβαση Μετα¬ 
φοράς ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής ή Σύμβα¬ 
ση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση υποβάλλει στο 
Διαχειριστή Ημερήσια Δήλωση Παράδοσης και Παρα¬ 
λαβής Φυσικού Αερίου (Ημερήσια Δήλωση) σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο [26]. 

3. Ο Διαχειριστής εκπονεί τον Ημερήσιο Προγραμμα¬ 
τισμό σε δύο στάδια. 

Α) Στο πρώτο στάδιο εξετάζονται οι Ημερήσιες Δηλώ¬ 
σεις οι οποίες υποβάλλονται από Χρήστες Μεταφοράς, 
οι οποίοι έχουν συνάψει με τον Διαχειριστή Συμβάσεις 
Μεταφοράς ή/και Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής (Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού). 

Β) Στο δεύτερο στάδιο εξετάζονται οι Ημερήσιες 
Δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται από Χρήστες Με¬ 
ταφοράς, οι οποίοι έχουν συνάψει με τον Διαχειριστή 
Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση κατά 
το άρθρο [20Δ] καθώς και από Χρήστες Μεταφοράς οι 
οποίοι έχουν συνάψει με το Διαχειριστή Συμβάσεις Με¬ 
ταφοράς ή/και Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
εφόσον αυτές εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από Συμ¬ 
βάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση (Δεύτερο 
Στάδιο Προγραμματισμού). 

Αρθρο 26 

Υποβολή και περιεχόμενο Ημερήσιων Δηλώσεων 

1. Οι Ημερήσιες Δηλώσεις υποβάλλονται από τους 
Χρήστες Μεταφοράς στον Διαχειριστή, μέσω του Ηλε¬ 
κτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με 


το υπόδειγμα «Ημερήσια Δήλωση Παράδοσης και Πα¬ 
ραλαβής Φυσικού Αερίου», το οποίο δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [4], οι Χρήστες 
Μεταφοράς οι οποίοι έχουν συνάψει με τον Διαχειριστή 
Συμβάσεις Μεταφοράς ή Συμβάσεις Εικονικής Ανάστρο¬ 
φης Ροής υποβάλουν Ημερήσιες Δηλώσεις έως τις 18:00 
της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα στην οποία 
αφορούν (Προθεσμία Δηλώσεων Πρώτου Σταδίου). 

3. Οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν συνάψει με 
τον Διαχειριστή Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμε¬ 
νη Βάση υποβάλουν Ημερήσιες Δηλώσεις έως τις 22:45 
της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα στην οποία 
αφορούν (Προθεσμία Δηλώσεων Δεύτερου Σταδίου). 

4. Οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν συνάψει με 
τον Διαχειριστή Συμβάσεις Μεταφοράς ή/και Συμβάσεις 
Εικονικής Ανάστροφης Ροής και εξυπηρετούν μερικώς ή 
εξυπηρετούνται μερικώς από Συμβάσεις Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση αναθεωρούν, και υποβάλουν έως 
την Προθεσμία Δηλώσεων Δευτέρου Σταδίου, τυχόν 
εγκεκριμένη, κατά τη διαδικασία του Πρώτου Σταδίου 
Προγραμματισμού, Ημερήσια Δήλωση. Αναθεώρηση επι¬ 
τρέπεται μόνο ως προς τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου 
που αφορούν στις αντίστοιχες Συμβάσεις Μεταφοράς 
σε Διακοπτόμενη Βάση τις οποίες εξυπηρετούν ή από 
τις οποίες εξυπηρετούνται. 

5. Οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν συνάψει με 
τον Διαχειριστή Συμβάσεις Μεταφοράς ή/και Συμβάσεις 
Εικονικής Ανάστροφης Ροής και εξυπηρετούν ή εξυπη¬ 
ρετούνται αποκλειστικά από Συμβάσεις Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση συμμετέχουν μόνο στο Δεύτερο 
Στάδιο Προγραμματισμού και υποβάλουν Ημερήσια Δή¬ 
λωση έως την Προθεσμία Δηλώσεων Δεύτερου Σταδίου. 

6. Μέχρι τη λήξη της Προθεσμίας Δηλώσεων κάθε στα¬ 
δίου στο οποίο αφορούν, οι Ημερήσιες Δηλώσεις τρο¬ 
ποποιούνται ελεύθερα από τους Χρήστες Μεταφοράς. 

7. Ημερήσια Δήλωση αποστέλλουν οι Χρήστες Με¬ 
ταφοράς που έχουν συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς ή 
Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση ή Σύμβαση 
Εικονικής Ανάστροφης Ροής με το Διαχειριστή. 

8. Ο Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να αναφέρει για 
κάθε Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής, στην Ημερήσια Δήλωση: 

Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραδώσει 
σε Σημεία Εισόδου και Εικονικά Σημεία Εισόδου, και 
θα παραλάβει από Σημεία Εξόδου και Εικονικά Σημεία 
Εξόδου, βάσει των αντίστοιχων Συμβάσεων Μεταφοράς 
ή Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής ή Συμβάσεων 
Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση που έχει συνάψει 
με τον Διαχειριστή. 

Β) Για κάθε Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
που τον εξυπηρετεί, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την 
οποία θα παραδώσει σε Σημείο Εισόδου ΥΦΑ. 

Γ) Γ ια κάθε Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Μετα¬ 
φοράς σε Διακοπτόμενη Βάση που τον εξυπηρετεί την 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία θα παραδώσει 
εικονικά στο ΕΣΔ. 

Δ) Γ ια κάθε Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Εικονι¬ 
κής Ανάστροφης Ροής ή Σύμβαση Μεταφοράς σε Δι¬ 
ακοπτόμενη Βάση την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς 
εξυπηρετεί, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία 
θα παραλάβει εικονικά από το ΕΣΔ. 
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9. Σε περίπτωση όπου Χρήστης Μεταφοράς δεν υπο¬ 
βάλλει Ημερήσια Δήλωση, θεωρείται ότι την Ημέρα της 
Εβδομάδας στην οποία αφορά η Ημερήσια Δήλωση ο 
Χρήστης αυτός θα παραδώσει σε Σημεία Εισόδου, Ει¬ 
κονικά Σημεία Εισόδου και το ΕΣΔ και θα παραλάβει 
από Σημεία Εξόδου, Εικονικά Σημεία Εξόδου και το ΕΣΔ 
μηδενικές Ποσότητες Φυσικού Αερίου. 

10. Ο Διαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις τε¬ 
λευταίες Ημερήσιες Δηλώσεις Χρηστών Μεταφοράς 
οι οποίες υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της Προθεσμίας 
Δηλώσεων Πρώτου Σταδίου και τη λήξη της Προθεσμίας 
Δηλώσεων Δεύτερου Σταδίου και διατηρεί τα σχετικά 
στοιχεία που αφορούν στις δηλωθείσες Ποσότητες Φυ¬ 
σικού Αερίου σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 
την ημερομηνία υποβολής τους. 

Αρθρο 27 

Έγκριση και απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης 
κατά το Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού 

1. Για την εκπόνηση του Πρώτου Σταδίου Προγραμμα¬ 
τισμού, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του την τελευ¬ 
ταία Ημερήσια Δήλωση που απέστειλε κάθε Χρήστης 
Μεταφοράς πριν τη λήξη της Προθεσμίας Δηλώσεων 
Πρώτου Σταδίου, τους λειτουργικούς περιορισμούς του 
ΕΣΦΑ καθώς και τους όρους των αντίστοιχων Συμβά¬ 
σεων Μεταφοράς, Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που 
έχει συνάψει με Χρήστες. 

2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες 
Μεταφοράς που υπέβαλαν Ημερήσια Δήλωση, πράξη 
έγκρισης ή απόρριψης αυτής σύμφωνα με το υπόδειγμα 
«Πράξη έγκρισης/απόρριψης Ημερήσιας Δήλωσης», το 
οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα, εντός μίας και μισής ώρας (1 1/2) ώρας από 
την Προθεσμία Δηλώσεων Πρώτου Σταδίου. Η «Πράξη 
έγκρισης/απόρριψης Ημερήσιας Δήλωσης» περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο [8] 
του άρθρου [26]. 

3. Ο Διαχειριστής απορρίπτει Ημερήσια Δήλωση σύμ¬ 
φωνα με τα κριτήρια του άρθρου [27Β], 

4. Απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης Χρήστη Μεταφοράς 
αιτιολογείται ειδικά στη σχετική πράξη του Διαχειριστή. 

5. Σε περίπτωση απόρριψης της Ημερήσιας Δήλωσης, 
ο Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να υποβάλει νέα Ημε¬ 
ρήσια Δήλωση ως εξής: 

Α) Ενδιάμεσο Βήμα Πρώτου Σταδίου Προγραμματι¬ 
σμού. 

(ί) Οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν συνάψει 
Συμβάσεις Μεταφοράς με το Διαχειριστή ή/και εξυπη¬ 
ρετούν ή εξυπηρετούνται, μέσω του ΕΣΔ, από Συμβά¬ 
σεις Μεταφοράς υποβάλουν νέα δήλωση εντός μισής 
(1/2) ώρας από τη λήξη της προθεσμίας αποστολής της 
πράξης απόρριψης του Διαχειριστή, σύμφωνα με την 
παράγραφο [2]. Στη νέα Δήλωση δεν περιλαμβάνεται 
τυχόν τμήμα της αρχικής Δήλωσης η οποία αφορά στην 
εξυπηρέτηση Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 

(ϋ) Κατά το ενδιάμεσο αυτό στάδιο δεν υποβάλλονται 
Ημερήσιες Δηλώσεις που αφορούν Συμβάσεις Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής και Ημερήσιες Δηλώσεις που αφο¬ 
ρούν σε Συμβάσεις Μεταφοράς οι οποίες εξυπηρετούν 
αποκλειστικά Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 


(ίϋ) Εντός μισής ώρας (1/2) ώρας από τη λήξη της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου (Λήξη 
Προθεσμίας Ενδιάμεσου Βήματος), ο Διαχειριστής απο¬ 
στέλλει στους Χρήστες Μεταφοράς που υπέβαλαν νέα 
Ημερήσια Δήλωση, πράξη έγκρισης ή αιτιολογημένης 
απόρριψης αυτής και ενημερώνει τυχόν Χρήστες με 
Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής ή Χρήστες οι 
οποίοι εξυπηρετούν Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής και υπέβαλαν Ημερήσια Δήλωση κατά την παρά¬ 
γραφο [2] για τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν 
ήδη επικοινωνηθεί στον Χρήστη κατά την παράγραφο 
[2] του παρόντος άρθρου και την παράγραφου [8] του 
άρθρου [27Α], 

Β) Τελικό Βήμα Πρώτου Σταδίου Προγραμματισμού. 

(ί) Οι Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών της περίπτω¬ 
σης Α.ϋ) υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από 
τη Λήξη Προθεσμίας Ενδιάμεσου Βήματος. 

(ϋ) Εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από τη λήξη της προ¬ 
θεσμίας της προηγούμενης παραγράφου (Λήξη Προ¬ 
θεσμίας Τελικού Βήματος), ο Διαχειριστής αποστέλλει 
στους Χρήστες Μεταφοράς που υπέβαλαν νέα Ημερήσια 
Δήλωση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
πράξη έγκρισης ή αιτιολογημένης απόρριψης. 

6. Σε περίπτωση που Ημερήσια Δήλωση Χρήστη απορ- 
ριφθεί από το Διαχειριστή κατά την παράγραφο [3], και 
ο Χρήστης Μεταφοράς δεν υποβάλλει νέα Ημερήσια 
Δήλωση ή η νέα Ημερήσια Δήλωση απορριφθεί εκ νέου 
από τον Διαχειριστή, θεωρείται ότι ο Χρήστης αυτός θα 
παραδώσει σε Σημεία Εισόδου, Εικονικά Σημεία Εισόδου 
και το ΕΣΔ και θα παραλάβει από Σημεία Εξόδου, Εικο¬ 
νικά Σημεία Εξόδου και το ΕΣΔ μηδενικές Ποσότητες 
Φυσικού Αερίου. 

7. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο των πράξεων έγκρι¬ 
σης ή απόρριψης Ημερήσιων Δηλώσεων καθώς και 
των Ημερήσιων Δηλώσεων που υποβάλλουν Χρήστες 
Μεταφοράς κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. 

Αρθρο 27Α 

Έγκριση και απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης 
κατά το Δεύτερο Στάδιο Προγραμματισμού 

1. Για την εκπόνηση του Δεύτερου Σταδίου Προγραμ¬ 
ματισμού, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη την τελευ¬ 
ταία Ημερήσια Δήλωση που απέστειλε κάθε Χρήστης 
Μεταφοράς πριν τη λήξη της Προθεσμίας Δηλώσεων 
Δευτέρου Σταδίου, τους λειτουργικούς περιορισμούς 
του ΕΣΦΑ καθώς και τους όρους των αντίστοιχων Συμ¬ 
βάσεων Μεταφοράς, Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακο¬ 
πτόμενη Βάση, Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχει 
συνάψει με Χρήστες. 

2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες 
Μεταφοράς που υπέβαλαν Ημερήσια Δήλωση, πράξη 
έγκρισης ή απόρριψης αυτής σύμφωνα με το υπόδειγμα 
«Πράξη έγκρισης/απόρριψης Ημερήσιας Δήλωσης», το 
οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα, εντός σαρανταπέντε (45) λεπτών από την 
Προθεσμία Δηλώσεων Δεύτερου Σταδίου. Η «Πράξη 
έγκρισης/απόρριψης Ημερήσιας Δήλωσης» περιλαμβά¬ 
νει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
[8] του άρθρου [26]. 
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3. Ο Διαχειριστής απορρίπτει Ημερήσια Δήλωση σύμ¬ 
φωνα με τα κριτήρια του άρθρου [27Β], 

4. Απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης Χρήστη Μεταφοράς 
αιτιολογείται ειδικά στη σχετική πράξη του Διαχειριστή. 

5. Σε περίπτωση απόρριψης της Ημερήσιας Δήλω¬ 
σης, ο Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να υποβάλει νέα 
Ημερήσια Δήλωση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
λεπτών από τη λήξη της προθεσμίας αποστολής της 
πράξης απόρριψης του Διαχειριστή, σύμφωνα με την 
παράγραφο [2] του παρόντος άρθρου. 

6. Εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από τη λήξη της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο Δια¬ 
χειριστής αποστέλλει στους Χρήστες Μεταφοράς που 
υπέβαλαν νέα Ημερήσια Δήλωση, πράξη έγκρισης ή αι¬ 
τιολογημένης απόρριψης αυτής. 

7. Σε περίπτωση που Ημερήσια Δήλωση Χρήστη απορ- 
ριφθεί από το Διαχειριστή, και ο Χρήστης Μεταφοράς 
δεν υποβάλλει νέα Ημερήσια Δήλωση ή η νέα Ημερήσια 
Δήλωση απορριφθεί από τον Διαχειριστή, θεωρείται ότι 
ο Χρήστης αυτός θα παραδώσει σε Σημεία Εισόδου, 
Εικονικά Σημεία Εισόδου και το ΕΣΔ και θα παραλάβει 
από Σημεία Εξόδου, Εικονικά Σημεία Εξόδου και το ΕΣΔ 
μηδενικές Ποσότητες Φυσικού Αερίου. 

8. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο των πράξεων έγκρι¬ 
σης ή απόρριψης Ημερήσιων Δηλώσεων καθώς και 
των Ημερήσιων Δηλώσεων που υποβάλλουν Χρήστες 
Μεταφοράς κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. 

Αρθρο 27Β 

Κριτήρια για την έγκριση και 
απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης 

1. Το σύνολο των Ποσοτήτων τις οποίες ο Χρήστης 
Μεταφοράς δηλώνει ότι θα παραδώσει κατά την Ημέ¬ 
ρα στην οποία αφορά η Ημερήσια Δήλωση, σε Σημεία 
Εισόδου, σε Εικονικά Σημεία Εισόδου και στο ΕΣΔ θα 
πρέπει να ισούται με το σύνολο των Ποσοτήτων που δη¬ 
λώνει ότι θα παραλάβει κατά την ίδια Ημέρα από Σημεία 
Εξόδου, από Εικονικά Σημεία Εξόδου και από το ΕΣΔ. 

2. Σε κάθε στάδιο του Ημερήσιου Προγραμματισμού, 
το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που δηλώ¬ 
νονται ότι θα παραδοθούν εικονικά στο ΕΣΔ από όλους 
τους Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα με τις Ημερήσιες 
Δηλώσεις που υπέβαλαν, πρέπει να ισούται με το άθροι¬ 
σμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που δηλώνεται ότι 
θα παραληφθούν εικονικά από το ΕΣΔ από όλους τους 
Χρήστες Μεταφοράς, οι οποίοι υπέβαλαν Ημερήσιες 
Δηλώσεις για την Ημέρα στην οποία αφορά η Δήλωση. 

3. Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου ει¬ 
κονικής Παραλαβής που δηλώνονται από Χρήστες Με¬ 
ταφοράς σε ένα Εικονικό Σημείο Εξόδου: 

Α) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των Πο¬ 
σοτήτων Παράδοσης Φυσικού Αερίου που δηλώνονται 
από Χρήστες Μεταφοράς στο ίδιο Σημείο (ως Σημείο 
Εισόδου), κατά το Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού. 

Β) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των Ποσο¬ 
τήτων Παράδοσης Φυσικού Αερίου κατά την περίπτωση 
Α) και το άθροισμα των Ποσοτήτων Παράδοσης Φυσικού 
Αερίου των Ημερήσιων Δηλώσεων κατά το Δεύτερο 
Στάδιο Προγραμματισμού. 


4. Σε κάθε Σημείο Εισόδου όπου Χρήστες Μεταφοράς 
έχουν δεσμεύσει Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης, το σύνολο των Ποσοτήτων Παράδοσης, 
σύμφωνα με τις Ημερήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται 
κατά το Δεύτερο Στάδιο Προγραμματισμού, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης του Σημείου και της Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που προκύπτει ως: 

Α) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Παράδοσης των Χρη¬ 
στών Μεταφοράς σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ημε¬ 
ρήσιες Δηλώσεις των Χρηστών κατά το Πρώτο Στάδιο 
Προγραμματισμού, μείον 

Β) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Εικονικής Παραλαβής 
των Χρηστών Μεταφοράς στο εν λόγω Σημείο σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες Ημερήσιες Δηλώσεις Μεταφοράς 
των Χρηστών κατά το Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού. 

5. Σε κάθε Σημείο Εξόδου όπου Χρήστες Μεταφοράς 
έχουν δεσμεύσει Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότη¬ 
τα Παραλαβής, το σύνολο των Ποσοτήτων Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις Ημερήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται 
κατά το Δεύτερο Στάδιο Προγραμματισμού, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της Μεταφορικής 
Ικανότητας Παραλαβής του Σημείου και της Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου η οποία προκύπτει ως το άθροισμα 
των Ποσοτήτων Παραλαβής των Χρηστών Μεταφοράς 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ημερήσιες Δηλώσεις των 
Χρηστών κατά το Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού. 

6. Ο Διαχειριστής απορρίπτει την Ημερήσια Δήλωση 
Χρήστη Μεταφοράς, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Για το Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού: 

(ί) Η Δήλωση δεν είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη 
Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστρο¬ 
φης Ροής. 

(ϋ) Η Δήλωση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
άρθρου [19], 

Β) Γ ια το Δεύτερο Στάδιο Προγραμματισμού: 

(ί) Η Δήλωση δεν είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη 
Σύμβαση Μεταφοράς ή/και την αντίστοιχη Σύμβαση Με¬ 
ταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση ή/και την αντίστοιχη 
Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 

(ϋ) Η Δήλωση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
άρθρου [20Γ], 

(ϋϊ) Εφόσον πρόκειται για αναθεωρημένη Ημερήσια 
Δήλωση κατά την παράγραφο [4] του άρθρου [26], στην 
περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς έχει 
προβεί σε τροποποιήσεις επιπλέον αυτών που αφορούν 
στις αντίστοιχες Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτό¬ 
μενη Βάση τις οποίες εξυπηρετεί ή από τις οποίες εξυ¬ 
πηρετείται. 

Γ) Ανεξαρτήτως Σταδίου Προγραμματισμού: 

(ί) Η δήλωση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
Κώδικα και ιδίως με τις διατάξεις της παραγράφου [1] 
του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 
[20ΑΒ], [20ΣΤ], [26] και [79], 

(ϋ) Οι δηλούμενες παραδόσεις και παραλαβές Ποσο¬ 
τήτων Φυσικού Αερίου δεν μπορούν να ικανοποιηθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τη Μεταφορική Ικανότητα Παρά¬ 
δοσης στα Σημεία Εισόδου/Εικονικά Σημεία Εισόδου και 
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στα Σημεία Εξόδου 
ή/και Μεταφορική Ικανότητα Εικονικής Παραλαβής στα 
Εικονικά Σημεία Εξόδου την Ημέρα που στην οποία 
αφορά η Ημερήσια Δήλωση. 
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7. Στην περίπτωση κατά την οποία Ημερήσια Δήλωση 
η οποία απορρίπτεται από τον Διαχειριστή κατά τις 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εξυπηρετεί 
ή εξυπηρετείται από άλλες Συμβάσεις Μεταφοράς, Συμ¬ 
βάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση ή Συμβάσεις 
Εικονικής Ανάστροφης Ροής, ο Διαχειριστής απορρίπτει 
όλες τις συσχετιζόμενες, με την απορριφθείσα Ημερήσια 
Δήλωση, Δηλώσεις 

8. Στο Πρώτο Στάδιο Προγραμματισμού, ο Διαχει¬ 
ριστής προτείνει στον Χρήστη Μεταφοράς την τρο¬ 
ποποίηση της Ημερήσιας Δήλωσης, στην περίπτωση 
κατά την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου [3] ως προς την Ποσότητα εικονικής Παρα¬ 
λαβής αναλογικά της δηλωθείσας Ποσότητας εικονικής 
Παραλαβής κάθε Χρήστη, ώστε το σύνολο των δηλωθει- 
σών Ποσοτήτων εικονικής Παραλαβής για το εν λόγω 
Εικονικό Σημείο Εξόδου να ισούται με την Ποσότητα 
Παράδοσης Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σημείο, ως Ση¬ 
μείο Εισόδου, από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα 
με τις Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών. 

Αρθρο 28 

Αναθεώρηση εγκεκριμένης Ημερήσιας Δήλωσης 

1. Αναθεώρηση εγκεκριμένης Ημερήσιας Δήλωσης επι¬ 
τρέπεται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
[26] στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Όταν ο Χρήστης Μεταφοράς, λόγω Ανωτέρας Βίας 
που συντρέχει στο πρόσωπό του ή στις εγκαταστάσεις 
του Πελάτη που εξυπηρετεί, δεν δύναται να παραδώσει 
σε ένα ή περισσότερα Σημεία Εισόδου ή να παραλάβει 
από ένα ή περισσότερα Σημεία Εξόδου Ποσότητες Φυ¬ 
σικού Αερίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ημερήσια 
Δήλωσή του. 

Β) Στην περίπτωση παραλαβής Αερίου Εκτός Προδι¬ 
αγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [41]. 

2. Αναθεωρημένη Ημερήσια Δήλωση υποβάλλεται στο 
Διαχειριστή, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος, κατά το υπόδειγμα «Ημερήσια Δήλωση 
Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου» και σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο [26]. 

3. Με την αναθεωρημένη Ημερήσια Δήλωση, ο Χρή¬ 
στης Μεταφοράς: 

Α) Αιτείται τις αναγκαίες τροποποιήσεις στα στοιχεία 
της εγκεκριμένης Ημερήσιας Δήλωσής του που αναφέ- 
ρονται αποκλειστικά στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου 
που επηρεάζονται από το γεγονός της Ανωτέρας Βίας 
ή της παραλαβής Αερίου Εκτός Προδιαγραφών. 

Β) Τεκμηριώνει κατά το δυνατόν τις περιστάσεις Ανω¬ 
τέρας Βίας που επιβάλλουν αναθεώρηση της εγκεκρι¬ 
μένης Ημερήσιας Δήλωσης και προβαίνει σε εκτίμηση 
σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για την αποκατά¬ 
σταση του προβλήματος που παρουσιάστηκε. 

4. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες 
Μεταφοράς που υπέβαλαν αναθεωρημένη Ημερήσια 
Δήλωση, πράξη έγκρισης ή απόρριψης αυτής σύμφωνα 
με το υπόδειγμα «Πράξη έγκρισης/απόρριψης Ημερήσιας 
Δήλωσης», το συντομότερο δυνατό. Η «Πράξη έγκρισης/ 
απόρριψης Ημερήσιας Δήλωσης» περιλαμβάνει, ιδίως, 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο [8] του άρθρου [26]. 

5. Απόρριψη Ημερήσιας Δήλωσης αιτιολογείται ειδικά 
στη σχετική πράξη του Διαχειριστή. 

6. Αναθεωρημένη Ημερήσια Δήλωση η οποία εγκρίνε- 


ται από τον Διαχειριστή αντικαθιστά την προηγούμενη 
αντίστοιχη εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωση του Χρήστη 
Μεταφοράς. 

7. Αναθεωρημένη Ημερήσια Δήλωση απορρίπτεται από 
τον Διαχειριστή για τους λόγους που αναφέρονται στα 
άρθρα [27] και [27Α] ή εφόσον η τεκμηρίωση που πα¬ 
ρέχεται από τον Χρήστη Μεταφοράς σχετικά με τις 
περιστάσεις Ανωτέρας Βίας δεν είναι επαρκής. 

Αρθρο 29 

Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού 

1. Κάθε Ημέρα κατά την οποία η Ποσότητα που κατα- 
νέμεται στο Χρήστη Μεταφοράς, κατά τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου [7], σε ένα Σημείο Εισόδου ή σε ένα Σημείο 
Εξόδου υπερβαίνει ή υπολείπεται της Ποσότητας την 
οποία έχει δηλώσει ο Χρήστης με εγκεκριμένη Ημερήσια 
Δήλωση ότι θα παραδώσει στο υπόψη Σημείο Εισόδου 
ή θα παραλάβει στο υπόψη Σημείο Εξόδου αντίστοιχα, 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) (Όριο Ανοχής Προγραμματισμού), ο Διαχειριστής 
χρεώνει το Χρήστη Μεταφοράς με τη Χρέωση Ημερή¬ 
σιου Προγραμματισμού. 

2. Η Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού υπολογί¬ 
ζεται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σημείο 
Εισόδου και Εξόδου ως το γινόμενο του συνόλου της 
Ποσότητας που υπερβαίνει ή υπολείπεται του Ορίου 
Ανοχής Προγραμματισμού (Ποσότητα Χρέωσης Ημερή¬ 
σιου Προγραμματισμού) επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδι¬ 
αία Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού). 

3. Η Μοναδιαία Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού 
ορίζεται ίση με 0,3 €/Μ\Λ/ίι ΑΘΔ. Η Μοναδιαία Χρέωση 
Ημερήσιου Προγραμματισμού καθορίζεται με απόφαση 
του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του 
Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου 
Έτους. 

4. Τα έσοδα από την Χρέωση Ημερήσιου Προγραμμα¬ 
τισμού θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας 
Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαρια¬ 
σμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 

5. Ο Χρήστης Μεταφοράς απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής Χρέωσης Ημερήσιου Προγραμ¬ 
ματισμού στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς 
στις διατάξεις του Κώδικα. 

6. Στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον Χρήστη Με¬ 
ταφοράς κάθε Μήνα επισυνάπτεται το Έντυπο Χρέωσης 
Ημερήσιου Προγραμματισμού, σύμφωνα με υπόδειγμα 
το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
και στο οποίο αναφέρονται διακριτά για κάθε Ημέρα 
κατά την οποία επιβάλλεται Χρέωση Ημερήσιου Προ¬ 
γραμματισμού, τουλάχιστον: 

Α) Το Σημείο Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο αφορά η 
Χρέωση. 

Β) Η δηλωθείσα και κατανεμηθείσα Ποσότητα Παρά¬ 
δοσης ή Παραλαβής Φυσικού Αερίου στο Σημείο αυτό. 

Γ) Το ύψος της Χρέωσης Ημερήσιου Προγραμματισμού 
που αφορά στο εν λόγω Σημείο. 

Άρθρο 29Α 

Τριμηνιαία Στοιχεία Προγραμματισμού 

Το αργότερο τριάντα (30) Ημέρες πριν την έναρξη 
κάθε τριμήνου τουΈτους, οι Χρήστες οφείλουν να παρέ¬ 
χουν στο Διαχειριστή τις κατά το δυνατόν ακριβέστερες 
εκτιμήσεις τους σχετικά με τα ακόλουθα: 
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Α) Τη Μεγίστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης και Πα¬ 
ραλαβής στα σχετικά Σημεία Εισόδου και Εξόδου, αντί¬ 
στοιχα, για κάθε Ημέρα του τριμήνου. 

Β) Τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης και Παραλα¬ 
βής την οποία προτίθενται να δεσμεύσουν στα σχετικά 
Σημεία Εισόδου και Εξόδου, αντίστοιχα, για κάθε Ημέρα 
του τριμήνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΜΦΑ 
Αρθρο 30 

Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου 
σε Σημεία Εισόδου 

1. Ο Διαχειριστής προσδιορίζει και δημοσιοποιεί για 
κάθε Σημείο Εισόδου τις Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού 
Αερίου στο Σημείο αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν κατ' 
ελάχιστο: 

Α) Τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου. 

Β) Τη μέγιστη και την ελάχιστη πίεση παράδοσης 
Φυσικού Αερίου. 

Γ) Τη μέγιστη και την ελάχιστη Παροχή Φυσικού Αε¬ 
ρίου μέσω του Σημείου Εισόδου καθώς και τυχόν περι¬ 
ορισμούς που αφορούν στο ρυθμό αύξησης ή μείωσης 
της Παροχής για το σημείο αυτό. 

Δ) Τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Μετρήσεων ΕΣΦΑ. 

Ε) Τις σχετικές με την παράδοση Φυσικού Αερίου στο 
Σημείο Εισόδου ρυθμίσεις τυχόν Συμφωνίας Συνδεδεμέ- 
νου Συστήματος που αφορά στο σημείο αυτό. 

2. Οι Χρήστες Μεταφοράς υποχρεούνται να δια¬ 
σφαλίζουν ότι το Φυσικό Αέριο προς παράδοση ή που 
παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου είναι συμβατό με τις 
Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου που ισχύουν για 
το σημείο αυτό. 

3. Ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε ανα¬ 
γκαία ενέργεια ώστε να διαπιστώνει εάν πληρούνται οι 
Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου. 

Άρθρο 31 

Παράδοση Φυσικού Αερίου 
από τους Χρήστες Μεταφοράς 

1. Δικαίωμα παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημείο 
Εισόδου έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Μεταφοράς, Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακο¬ 
πτόμενη Βάση ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
που έχουν συνάψει και τον Κώδικα. 

2. Οι Χρήστες Μεταφοράς οφείλουν να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης και της 
ενσωμάτωσης των κατάλληλων όρων στις συμβάσεις 
που συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς 
τους στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφα¬ 
λίζεται η τήρηση των Συνθηκών Παράδοσης Φυσικού 
Αερίου και ιδίως ότι το Φυσικό Αέριο που πρόκειται να 
παραδοθεί στο Διαχειριστή υποβάλλεται σε ποιοτικό 
έλεγχο και όλες τις κατάλληλες διεργασίες ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας 
Φυσικού Αερίου που προβλέπονται στον Κώδικα. 

3. Οι Χρήστες Μεταφοράς δεν απαλλάσσονται της 
ευθύνης τους για το Φυσικό Αέριο που παραδίδουν σε 
Σημείο Εισόδου επικαλούμενοι πράξη ή παράλειψη του 


διαχειριστή Συνδεδεμένου Συστήματος ή οποιουδήποτε 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο 
συμφέρον. 

4. Όταν κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας περισσότεροι 
Χρήστες Μεταφοράς παραδίδουν Φυσικό Αέριο στο ίδιο 
Σημείο Εισόδου, θεωρείται ότι: 

Α) Το Φυσικό Αέριο που παραδίδεται στο Σημείο αυτό 
φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά παράδοσης για όλους 
τους Χρήστες Μεταφοράς. 

Β) Κάθε Χρήστης παραδίδει Φυσικό Αέριο στο Σημείο 
αυτό κατ’ αναλογία των Ποσοτήτων που έχει δηλώσει με 
την εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωσή του για την Ημέρα 
αυτή, ανεξάρτητα από τυχόν διαφορές όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά παραλαβής σε αυτό το Σημείο Εισόδου. 

Άρθρο 32 

Απαλλαγή από την υποχρέωση αποδοχής 
παράδοσης Φυσικού Αερίου 

1. Ο Διαχειριστής δικαιούται να μην αποδέχεται, ολι- 
κώς ή μερικώς, την παράδοση Φυσικού Αερίου από Χρή¬ 
στη Μεταφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης Μεταφοράς 
δεν εκπληρώνει πλήρως και προσηκόντως, υπαίτια ή 
ανυπαίτια, την υποχρέωση τήρησης των Συνθηκών Πα¬ 
ράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου, εκτός 
εάν η σχετική μη εκπλήρωση οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του Διαχειριστή. 

Β) Κατά το μέτρο που η Παροχή Φυσικού Αερίου σε 
Σημείο Εισόδου υπερβαίνει τη Μέγιστη Ωριαία Ποσό¬ 
τητα Παράδοσης του Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει. 

Γ) Κατά το μέτρο που η συνολική Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου που παραδίδεται από το Χρήστη Μεταφοράς 
κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας υπερβαίνει το άθροισμα 
της Συνολικής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης και του συνόλου της Δεσμευμένης Διακο¬ 
πτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης του 
Χρήστη Μεταφοράς. 

2. Σε κάθε περίπτωση άρνησης αποδοχής Φυσικού 
Αερίου, ο Διαχειριστής γνωστοποιεί την άρνηση απο¬ 
δοχής στους Χρήστες Μεταφοράς και στους διαχει¬ 
ριστές Συνδεδεμένων Συστημάτων που έχουν έννομο 
συμφέρον, τηρώντας τη διαδικασία που επιβάλλει η 
κείμενη νομοθεσία και την υποχρέωσή του περί τήρησης 
εμπιστευτικότητας. 

3. Ο Διαχειριστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή 
του να αποδέχεται ολικώς ή μερικώς την παράδοση 
Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εισόδου στην περίπτωση 
που η πίεση κατάντη του Σημείου Εισόδου σε σχέση με 
την πίεση ανάντη του Σημείου Εισόδου, δεν επιτρέπει, 
μερικώς ή ολικώς, τη διέλευση Φυσικού Αερίου μέσω 
του Σημείου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και τα ελάχι¬ 
στα όρια ροής των μετρητικών διατάξεων του Σημείου 
Εισόδου. 

4. Ο Διαχειριστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή 
του να αποδέχεται ολικώς ή μερικώς την παράδοση 
Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εισόδου στην περίπτωση και 
στην έκταση που λόγω'Εκτακτης Ανάγκης, ή Προγραμ¬ 
ματισμένης Συντήρησης, ή λόγω Ανωτέρας Βίας, ή ύπαρ¬ 
ξης Ημέρας Περιορισμένης Μεταφορικής Ικανότητας, ο 
Διαχειριστής βρίσκεται σε αδυναμία να παραλάβει το 
Φυσικό Αέριο αυτό. 
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5. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να μεταβάλει την 
ελάχιστη πίεση λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ πλησίον ενός 
Σημείου Εισόδου προκειμένου να δημιουργηθεί ροή 
του Φυσικού Αερίου από το Συνδεδεμένο Σύστημα στο 
ΕΣΜΦΑ. 

Αρθρο 33 

Παράδοση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών 

1.0 Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους Χρήστες 
Μεταφοράς όταν διαπιστώνει, σύμφωνα με τις διαδι¬ 
κασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Μετρήσεων 
ΕΣΦΑ ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι Φυσικό Αέριο 
το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς παράδοση ή παραδί- 
δεται ή έχει παραδοθεί από τους Χρήστες Μεταφοράς 
σε Σημείο Εισόδου είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου [3] κατωτέρω. 

2. Εντός τριών (3) ωρών από την χρονική στιγμή κατά 
την οποία διαπιστώνεται ότι Φυσικό Αέριο το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο προς παράδοση ή που παραδίδεται 
ή που έχει παραδοθεί σε Σημείο Εισόδου είναι Αέριο 
Εκτός Προδιαγραφών, ο Διαχειριστής ενημερώνει εγ- 
γράφως τους Χρήστες Μεταφοράς σχετικά (α) με τις 
παραμέτρους ποιότητας οι οποίες είναι εκτός των Προ¬ 
διαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου και το ποσοστό 
απόκλισής τους από αυτές και (β) τον εκτιμώμενο χρόνο 
αποκατάστασης των παραμέτρων εντός των Προδι¬ 
αγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου. Εντός τριών (3) 
ωρών από τη χρονική στιγμή κατά την οποία διαπιστώ¬ 
νεται ότι το Φυσικό Αέριο πληροί τις Προδιαγραφές 
Ποιότητας Φυσικού Αερίου ο Διαχειριστής ενημερώνει 
τους Χρήστες Μεταφοράς σχετικά. 

3. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να ενημερώσει 
τους Χρήστες Μεταφοράς σε περίπτωση που οι πα¬ 
ράμετροι ποιότητας Φυσικού Αερίου προς παράδοση 
ή που παραδίδεται ή που έχει παραδοθεί σε Σημείο 
Εισόδου αποκατασταθούν εντός των Προδιαγραφών 
Ποιότητας Φυσικού Αερίου, εντός χρονικού διαστήματος 
μικρότερου των τριών (3) ωρών από τη χρονική στιγμή 
κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το Φυσικό Αέριο αυτό 
είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών. 

4. Στην περίπτωση παράδοσης Αερίου Εκτός Προδι¬ 
αγραφών, ο Διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία και κατάλληλα μέτρα ώστε το Φυσικό Αέριο 
να καταστεί συμβατό με τις Προδιαγραφές Ποιότητας 
Φυσικού Αερίου, εφόσον συντρέχει η δυνατότητα αυτή 
χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οι¬ 
κονομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ. 

5. Εάν δεν δύναται να καταστήσει το Φυσικό Αέριο 
εντός Προδιαγραφών, ο Διαχειριστής δικαιούται: 

Α) Να παραλάβει το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, 
εφόσον δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής, αξιόπιστη και 
οικονομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ ή 

Β) Να περιορίσει το ρυθμό έγχυσης στο ΕΣΜΦΑ του 
Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, ή να αρνηθεί μερικώς ή 
ολικώς την παράδοση ή τη συνέχιση της παράδοσής 
του. 

6. Σε περίπτωση εφαρμογής των περιπτώσεων της 
ανωτέρω παραγράφου, ο Διαχειριστής ενημερώνει τους 
Χρήστες Μεταφοράς εγγράφως, αιτιολογώντας τη σχε¬ 
τική απόφασή του. 

7. Σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης Β) της 
παραγράφου [5], κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος 
έχει συνάψει με τον Διαχειριστή Σύμβαση Μεταφοράς, 


Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση ή Σύμβα¬ 
ση Εικονικής Ανάστροφης Ροής η οποία περιλαμβάνει 
το εν λόγω Σημείο Εισόδου, δεν απαλλάσσεται από 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου [8] του Κώδικα. 

8. Το κόστος που υφίσταται ο Διαχειριστής ως συ¬ 
νέπεια της παράδοσης Αερίου Εκτός Προδιαγραφών 
περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα έξοδα και τις δα¬ 
πάνες για: 

Α) Τον καθαρισμό τμήματος ή του συνόλου του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς ή την αποκατάσταση όποιας άλλης 
ζημιάς προκλήθηκε στο Διαχειριστή από την αποδοχή 
του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, ή 

Β) Τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου εκ μέρους του 
Διαχειριστή ώστε το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών να 
καταστεί συμβατό με τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

9. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος διαπιστώνει ότι 
Φυσικό Αέριο το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς παρά¬ 
δοση από αυτόν σε Σημείο Εισόδου είναι Αέριο Εκτός 
Προδιαγραφών, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον 
Διαχειριστή σχετικά. 

10. Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής ενημερώθη¬ 
κε εγγράφως από Χρήστες Μεταφοράς ή διαπίστωσε, 
σύμφωνα με την παράγραφο [1], ότι το Φυσικό Αέριο 
που πρόκειται να παραδοθεί σε Σημείο Εισόδου εί¬ 
ναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών και αποδέχθηκε να το 
παραλάβει, επιβάλλει σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς ο 
οποίος παρέδωσε Φυσικό Αέριο στο εν λόγω Σημείο 
Εισόδου Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών. Η Χρέω- 
ση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών υπολογίζεται για κάθε 
Χρήστη Μεταφοράς ως το γινόμενο του συνόλου της 
Ποσότητας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη σύμφωνα με 
τη διαδικασία του Κεφαλαίου [7] του Κώδικα για κάθε 
Ημέρα κατά την οποία εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ Αέριο 
Εκτός Προδιαγραφών, επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία 
Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών). Με την καταβολή 
του ποσού αυτού, ο Διαχειριστής δεν έχει ή διατηρεί 
καμία άλλη απαίτηση ή δικαίωμα έναντι των Χρηστών 
Μεταφοράς από την αιτία αυτή. 

11. Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν ενημε¬ 
ρώθηκε από Χρήστη Μεταφοράς ή, παρότι κατέβαλε 
κάθε προσπάθεια ως συνετός και καλός Διαχειριστής, 
δεν διαπίστωσε ότι το Φυσικό Αέριο που πρόκειται να 
παραδοθεί ή παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου είναι Αέριο 
Εκτός Προδιαγραφών ώστε να ενεργήσει ανάλογα, και 
έτσι το Φυσικό Αέριο αυτό εισήλθε στο ΕΣΜΦΑ, κάθε 
Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος παρέδωσε Φυσικό Αέριο 
στο εν λόγω Σημείο Εισόδου οφείλει να καταβάλλει 
στο Διαχειριστή: 

Α) Το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο [10], και 

Β) Αποζημίωση για κάθε επιπλέον ζημία, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των παρεπόμενων ζημιών, που προκαλούνται 
στον Διαχειριστή από το γεγονός αυτό. Η αποζημίωση 
υπολογίζεται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς αναλογικά 
με την Ποσότητα που κατανεμήθηκε στο Χρήστη, σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου [7] του Κώδικα, 
κατά τις Ημέρες κατά τις οποίες εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ 
Αέριο Εκτός Προδιαγραφών. Το ύψος της αποζημίωσης 
που οφείλεται από κάθε Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα 
με την παράγραφο αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
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το ανώτατο όριο ευθύνης που καθορίζεται στη σχετική 
Σύμβαση Μεταφοράς, Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακο¬ 
πτόμενη Βάση ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 

12. Προκειμένου ο Διαχειριστής να θεμελιώσει δικαί¬ 
ωμα αποζημίωσής του από Χρήστες Μεταφοράς, κατά 
την περίπτωση Β) της προηγούμενης παραγράφου, 
υποβάλλει στους Χρήστες Μεταφοράς το συντομότερο 
δυνατόν, σχετικό αίτημα στο οποίο προσδιορίζει ιδίως: 

Α) Τα Σημεία Εισόδου και τις Ημέρες κατά τις οποίες 
παραδόθηκε στο ΕΣΜΦΑ το Αέριο Εκτός Προδιαγρα¬ 
φών. 

Β) Τη συνολική Ποσότητα Αερίου Εκτός Προδιαγρα¬ 
φών που παρέλαβε σε κάθε Σημείο Εισόδου και κάθε 
άλλο στοιχείο που απαιτείται για να αποδείξει ότι το 
Φυσικό Αέριο που παρέλαβε ήταν Αέριο Εκτός Προδι¬ 
αγραφών. 

Γ) Ανάλυση και τεκμηρίωση για τα έξοδα και τις δα¬ 
πάνες για τις οποίες δικαιούται αποζημίωσης από τους 
Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα και με την παράγραφο 
[ 8 ]- 

13. Η Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών 
ορίζεται ίση με 0,3 €/Μ\Α/ίι ΑΘΔ. Μετά την ολοκλήρωση 
του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή 
του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προ¬ 
διαγραφών καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) 
μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. 

14. Τα έσοδα από την Χρέωση Αερίου Εκτός Προδι¬ 
αγραφών θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηρι¬ 
ότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 

Αρθρο 34 

Παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου 

1. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώνει, σύμ¬ 
φωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κα¬ 
νονισμό Μετρήσεων ΕΣΦΑ ή με κάθε πρόσφορο μέσο, 
ότι Φυσικό Αέριο παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου σε 
πίεση μικρότερη της ελάχιστης πίεσης παράδοσης 
Φυσικού Αερίου (Ελάχιστη Πίεση Εισόδου), ενημερώνει 
κάθε Χρήστη Μεταφοράς με τον οποίο έχει συνάψει 
Σύμβαση Μεταφοράς, Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακο¬ 
πτόμενη Βάση ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής, 
η οποία περιλαμβάνει το εν λόγω Σημείο Εισόδου για 
το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περι- 
γράφεται στο άρθρο [33]. 

2. Στην περίπτωση παραβίασης της Ελάχιστης Πίεσης 
Εισόδου Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εισόδου ο Διαχει¬ 
ριστής δικαιούται: 

Α) Να αρνηθεί μερικώς ή ολικώς τη συνέχιση της 
παράδοσης Φυσικού Αερίου μέσω του Σημείου αυτού, ή 

Β) Να περιορίσει το ρυθμό έγχυσης στο ΕΣΜΦΑ του 
Φυσικού Αερίου μέσω του σημείου αυτού, ή 

Γ) Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 
να μην παραβιασθούν οι Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού 
Αερίου στα Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ κατά τα οριζό¬ 
μενα στο Κεφάλαιο [6] του Κώδικα. 

3. Σε περίπτωση εφαρμογής των περιπτώσεων της 
ανωτέρω παραγράφου, ο Διαχειριστής ενημερώνει τους 
Χρήστες Μεταφοράς εγγράφως, αιτιολογώντας τη σχε¬ 
τική απόφασή του. 

4. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2, κάθε 


Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος έχει συνάψει με τον Δια¬ 
χειριστή Σύμβαση Μεταφοράς, Σύμβαση Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής, η οποία περιλαμβάνει το εν λόγω Σημείο Εισόδου, 
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις του Κεφαλαίου [8] του Κώδικα. 

5. Ο Διαχειριστής επιβάλλει Χρέωση Παραβίασης Ελά¬ 
χιστης Πίεσης Εισόδου σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς ο 
οποίος παρέδωσε Φυσικό Αέριο σε Σημείο Εισόδου στο 
οποίο εγχύθηκε Φυσικό Αέριο σε πίεση μικρότερη της 
Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου. 

6. Η Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου 
υπολογίζεται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς ως το γινό¬ 
μενο του συνόλου της Ποσότητας που κατανεμήθηκε 
στο Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 
[7] του Κώδικα για κάθε Ημέρα κατά την οποία εγχύθηκε 
στο εν λόγω Σημείο Εισόδου Φυσικό Αέριο σε πίεση 
μικρότερη της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου, επί μοναδι¬ 
αίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης 
Πίεσης Εισόδου). 

7. Η Μοναδιαία Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίε¬ 
σης Εισόδου ορίζεται ίση με 0,175 €/Μ\Α/ίι ΑΘΔ. Μετά 
την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέ¬ 
σης σε εφαρμογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση 
Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου καθορίζεται 
με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της 
ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του 
άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη 
κάθε δεύτερου Έτους. 

8. Τα έσοδα από την Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης 
Πίεσης Εισόδου θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δρα¬ 
στηριότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντί¬ 
στοιχο λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται 
στην περίπτωση Σημείου Εισόδου ΥΦΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΜΦΑ 
Αρθρο 35 

Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου 
σε Σημεία Εξόδου 

1. Ο Διαχειριστής προσδιορίζει και δημοσιοποιεί για 
κάθε Σημείο Εξόδου τις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού 
Αερίου στο Σημείο αυτό οι οποίες περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστο: 

Α) Τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου. 

Β) Τη μέγιστη και την ελάχιστη πίεση παραλαβής Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

Γ) Τη μέγιστη και την ελάχιστη Παροχή Φυσικού Αε¬ 
ρίου μέσω του Σημείου Εξόδου καθώς και τυχόν περι¬ 
ορισμούς που αφορούν στο ρυθμό αύξησης ή μείωσης 
της Παροχής για το σημείο αυτό. 

Δ) Τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Μετρήσεων ΕΣΦΑ. 

Ε) Τις σχετικές με την παραλαβή Φυσικού Αερίου στο 
Σημείο Εξόδου ρυθμίσεις τυχόν Συμφωνίας Συνδεδεμέ- 
νου Συστήματος που αφορά στο σημείο αυτό. 

2. Οι Χρήστες Μεταφοράς υποχρεούνται να διασφα¬ 
λίζουν ότι το Φυσικό Αέριο προς παραλαβή ή που πα- 
ραλαμβάνεται σε Σημείο Εξόδου είναι συμβατό με τις 
Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου που ισχύουν για 
το σημείο αυτό. 
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3. Ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε ανα¬ 
γκαία ενέργεια ώστε να διαπιστώνει εάν πληρούνται οι 
Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου. 

Αρθρο 36 

Παραλαβή Φυσικού Αερίου 
από τους Χρήστες Μεταφοράς 

1. Δικαίωμα παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημείο 
Εξόδου έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Μεταφοράς σε Δια¬ 
κοπτόμενη Βάση που έχουν συνάψει και τον Κώδικα. 

2. Οι Χρήστες Μεταφοράς οφείλουν να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια, συμπεριλαμβανόμενης και της 
ενσωμάτωσης των κατάλληλων όρων στις συμβάσεις 
που συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς 
τους στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφα¬ 
λίζεται η τήρηση των Συνθηκών Παραλαβής Φυσικού 
Αερίου. 

3. Οι Χρήστες Μεταφοράς δεν απαλλάσσονται της 
ευθύνης τους για το Φυσικό Αέριο που παραλαμβάνουν 
σε Σημείο Εξόδου επικαλούμενοι πράξη ή παράλειψη 
διαχειριστή Συνδεδεμένου Συστήματος ή οποιουδήποτε 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο 
συμφέρον. 

4. Σε περίπτωση που Φυσικό Αέριο παραλαμβάνεται 
σε Σημείο Εξόδου προς χρήση από Πελάτη ή διαχει¬ 
ριστή Συνδεδεμένου Συστήματος ή από οποιοδήποτε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό ενός 
Χρήστη Μεταφοράς, πρέπει, για όσο χρόνο λαμβάνει 
χώρα το γεγονός αυτό, να διασφαλίζεται, είτε με τις 
διατάξεις περί υποκατάστασης κατά τα προβλεπόμε- 
να στη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή στη 
Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτόμενη 
Βάση, είτε με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο ότι, ο Πελάτης 
ή ο διαχειριστής του Συνδεδεμένου Συστήματος ή το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, 
υπεισέρχεται απολύτως στα δικαιώματα και τις υπο¬ 
χρεώσεις που βαρύνουν τον Χρήστη Μεταφοράς κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα, και στη 
Σύμβαση την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς έχει συνάψει 
με το Διαχειριστή. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν 
διασφαλίζονται νομίμως, ο Διαχειριστής απαλλάσσεται 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, διατηρούμενης 
όμως σε κάθε περίπτωση της υποχρέωσης του Χρή¬ 
στη Μεταφοράς να καταβάλει οποιαδήποτε χρέωση 
προκύπτει σύμφωνα με τον Κώδικα και τη Σύμβαση 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

5. Όταν κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας περισσότεροι 
Χρήστες Μεταφοράς παραλαμβάνουν Φυσικό Αέριο στο 
ίδιο Σημείο Εξόδου, θεωρείται ότι: 

Α) Το Φυσικό Αέριο που παραλαμβάνεται στο Ση¬ 
μείο αυτό φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά παραλαβής για 
όλους τους Χρήστες Μεταφοράς. 

Β) Κάθε Χρήστης παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο σε 
αυτό το Σημείο Εξόδου, κατ’ αναλογία των Ποσοτήτων 
Φυσικού Αερίου που έχει δηλώσει με την εγκεκριμένη 
Ημερήσια Δήλωσή του για την Ημέρα αυτή, ανεξάρτητα 
από τυχόν διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
παραλαβής σε αυτό το Σημείο Εξόδου. 

Αρθρο 37 

Υποχρεώσεις Χρηστών και Διαχειριστή 
κατά την παραλαβή Φυσικού Αερίου 

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παραδίδει στο Χρή¬ 


στη Μεταφοράς και αυτός να παραλαμβάνει σε Σημείο 
Εξόδου Φυσικό Αέριο, το οποίο πληροί τις Συνθήκες 
Παραλαβής Φυσικού Αερίου. 

2. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται στην παράδοση 
Φυσικού Αερίου: 

Α) Κατά το μέτρο που η Παροχή Φυσικού Αερίου σε 
Σημείο Εξόδου υπερβαίνει τη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα 
Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει. Σε περίπτωση 
που Χρήστης Μεταφοράς παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο 
από το ΕΣΜΦΑ με Παροχή που υπερβαίνει την Μέγιστη 
Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής, κατά τρόπο που κατά την 
κρίση του Διαχειριστή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ ή επηρεάζει δυσμενώς την εξυ¬ 
πηρέτηση άλλων χρηστών, ο Διαχειριστής λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη μείωση ή τη διακοπή της Πα¬ 
ροχής στο Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στο Παράρτημα [III]. Ο Διαχειριστής 
δεν θα λάβει αυτό το μέτρο όταν υπάρχουν διαθέσιμα 
εναλλακτικά μέτρα επαρκή για τις περιστάσεις, σύμφω¬ 
να με την αρχή της αναλογικότητας. 

Β) Κατά το μέτρο που η συνολική Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου που παραλαμβάνεται από το Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας, υπερβαίνει τη Συ¬ 
νολική Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής 
του Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τις Συμβάσεις 
Μεταφοράς που έχει συνάψει. Στην περίπτωση αυτή 
ο Διαχειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη 
μείωση ή τη διακοπή της Παροχής Φυσικού Αερίου στο 
Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθο¬ 
ρίζονται στο Παράρτημα [III]. 

3. Σε περίπτωση βλάβης σε Σημείο Εξόδου για την 
οποία δεν ευθύνεται ο Διαχειριστής ή Χρήστης Μεταφο¬ 
ράς και η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκπλή¬ 
ρωσης της υποχρέωσης του Διαχειριστή για παράδοση 
Φυσικού Αερίου στο Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής 
οφείλει να αποκαταστήσει την παροχή Φυσικού Αερίου 
στο συγκεκριμένο σημείο εντός χρονικού διαστήματος 
πέντε (5) ωρών, κατά μέγιστο. Αν συντρέχει υπέρβαση 
του χρόνου αυτού, και εφόσον ο Χρήστης Μεταφοράς 
παρέδωσε στο Διαχειριστή Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
για μεταφορά, ο Διαχειριστής οφείλει να καταβάλει στο 
Χρήστη Μεταφοράς αποζημίωση για κάθε ζημία που 
προκαλείται στο Χρήστη Μεταφοράς από το γεγονός 
αυτό. Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται από τον 
Διαχειριστή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο ευθύνης που καθορίζεται στη Σύμβαση Μεταφοράς. 

Αρθρο 38 

Ελάχιστη Πίεση Εξόδου 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να υποβάλλει 
στο Διαχειριστή αίτημα για τον καθορισμό της ελά¬ 
χιστης πίεσης παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημείο 
Εξόδου (Ελάχιστη Πίεση Εξόδου), εντός των ορίων που 
καθορίζονται στις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου 
του συγκεκριμένου Σημείου Εξόδου. 

2. Ο Διαχειριστής αξιολογεί κάθε σχετικό αίτημα Χρή¬ 
στη Μεταφοράς και, εφόσον είναι δυνατόν να ικανο¬ 
ποιηθεί, προτείνει στο Χρήστη Μεταφοράς τη σύναψη 
Σύμβασης Διατήρησης Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου προσ¬ 
διορίζοντας και τυχόν τίμημα, το οποίο αντανακλά το 
σχετικό κόστος του Διαχειριστή. 

3. Στη Σύμβαση Διατήρησης Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου 
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καθορίζεται ότι ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται στην 
τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης της Ελάχιστης 
Πίεσης Εξόδου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

Α) Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλαμβάνεται 
στο εν λόγω Σημείο Εξόδου υπερβαίνει τη Συνολική 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του 
Χρήστη Μεταφοράς στο ίδιο Σημείο. 

Β) Η Παροχή στο Σημείο Εξόδου υπερβαίνει τη Μέ- 
γιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής η οποία καθορίζε¬ 
ται στη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον 
Χρήστη Μεταφοράς. 

Γ) Παραβιάζονται τα λειτουργικά όρια των μετρητικών 
διατάξεων, όπως καθορίζονται στις Συνθήκες Παραλα¬ 
βής Φυσικού Αερίου του συγκεκριμένου Σημείου Εξόδου. 

Δ) Η πίεση παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημεία 
Εισόδου είναι μικρότερη της ελάχιστης πίεσης εισόδου 
για τα Σημεία αυτά, όπως καθορίζεται στις αντίστοιχες 
Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου. 

4. Ο Διαχειριστής δεν οφείλει στους Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς με τους οποίους έχει συνάψει Σύμβαση Διατήρησης 
Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου αποζημίωση σε περίπτωση 
που η μη εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσής του 
οφείλεται σε αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, Στην 
περίπτωση αυτή, τα μέρη οφείλουν να τροποποιήσουν 
αναλόγως τη Σύμβαση Διατήρησης Ελάχιστης Πίεσης 
Εξόδου. 

5. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται στην παράδοση 
Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εξόδου με σκοπό την πα¬ 
ραλαβή του από Χρήστη Μεταφοράς, στην περίπτωση 
που η πίεση του Φυσικού Αερίου στο Συνδεδεμένο Σύ¬ 
στημα ή στην Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου 
κατάντη του Σημείου Εξόδου υπερβαίνει την Ελάχιστη 
Πίεση Εξόδου του σημείου αυτού. 

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγρά¬ 
φους [3], [4] και [5], ο Χρήστης Μεταφοράς απαλλάσσε¬ 
ται από την υποχρέωση καταβολής Χρέωσης Ημερήσιου 
Προγραμματισμού στην περίπτωση κατά την οποία η 
Ποσότητα που κατανέμεται σε αυτόν υπολείπεται της 
Ποσότητας την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς είχε δη¬ 
λώσει ότι θα παραλάβει, κατά τις διατάξεις του Κεφα¬ 
λαίου [4], εξαιτίας της αδυναμίας του Διαχειριστή να 
τηρήσει την υποχρέωσή του σχετικά με τη διατήρηση 
της Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου στο Σημείο αυτό. 

Αρθρο 39 

Παραλαβή Φυσικού Αερίου 
για τον εφοδιασμό συμπιεστών 

Σε περίπτωση που Φυσικό Αέριο το οποίο παραλαμβά- 
νεται σε Σημείο Εξόδου, χρησιμοποιείται από το Χρήστη 
Μεταφοράς ή Πελάτη ή το διαχειριστή Συνδεδεμένου 
Συστήματος ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρό¬ 
σωπο έχει έννομο συμφέρον στον οποίο ο Χρήστης 
Μεταφοράς το παραδίδει, για την τροφοδοσία συ¬ 
στήματος συμπίεσης Φυσικού Αερίου εγκατεστημένου 
εκτός των ορίων του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής δύναται να 
διακόψει αιτιολογημένα την παράδοση Φυσικού Αερίου 
στο σχετικό Σημείο Εξόδου για όσο χρόνο η λειτουργία 
του συστήματος συμπίεσης έχει ως αποτέλεσμα τη 
διακύμανση της πίεσης στους αγωγούς του ΕΣΦΑ κατά 
τρόπο που κατά την κρίση του Διαχειριστή, ενδέχεται 
να προκληθεί κίνδυνος ή δυσχέρεια στη λειτουργία του 
ΕΣΦΑ ή Εγκαταστάσεων Απόληψης ή Συνδεδεμένων 
Συστημάτων. 


Άρθρο 40 

Πρόσβαση του Διαχειριστή σε Εγκαταστάσεις 
Απόληψης και Συνδεδεμένα Συστήματα 

1. Ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα πρόσβασης περιοδικά 
και επί εύλογο χρονικό διάστημα, στις Εγκαταστάσεις 
Απόληψης ή σε Συνδεδεμένα Συστήματα που εξυπη¬ 
ρετούνται από τον Χρήστη, με σκοπό την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον Κώδικα καθώς και 
προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της αντίστοιχης Σύμβασης Μεταφοράς ή 
να εγκαταστήσει σύνδεση με το ΕΣΦΑ, σύμφωνα με 
τις σχετικές Συμφωνίες Συνδεδεμένων Συστημάτων 
που έχει συνάψει. Ο Χρήστης Μεταφοράς λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
και χωρίς κίνδυνο πρόσβαση του Διαχειριστή στις Εγκα¬ 
ταστάσεις Απόληψης και τα Συνδεδεμένα Συστήματα. 

2. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σύμ¬ 
φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Διαχειριστής 
οφείλει να ενημερώνει προηγουμένως τον Χρήστη Με¬ 
ταφοράς. 

Αρθρο 41 

Παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών 

1. Ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους Χρήστες 
Μεταφοράς όταν διαπιστώνει, σύμφωνα με τις διαδι¬ 
κασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Μετρήσεων 
ΕΣΦΑ ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι Φυσικό Αέριο 
το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς παραλαβή ή παραλαμ- 
βάνεται ή έχει παραληφθεί από τους Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς σε Σημείο Εξόδου είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 κατωτέρω. 

2. Εντός τριών (3) ωρών από την χρονική στιγμή κατά 
την οποία διαπιστώνεται ότι Φυσικό Αέριο το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο προς παραλαβή ή παραλαμβάνε- 
ται ή έχει παραληφθεί από τους Χρήστες Μεταφοράς 
σε Σημείο Εξόδου είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, 
ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τους Χρήστες 
Μεταφοράς σχετικά (α) με τις παραμέτρους ποιότητας 
οι οποίες είναι εκτός των Προδιαγραφών Ποιότητας 
Φυσικού Αερίου και το ποσοστό απόκλισής τους από 
αυτές και (β) τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης 
των παραμέτρων εντός των Προδιαγραφών Ποιότητας 
Φυσικού Αερίου. Εντός τριών (3) ωρών από τη χρονική 
στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το Φυσικό 
Αέριο πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού 
Αερίου ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες Με¬ 
ταφοράς σχετικά. 

3. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να ενημερώσει 
τους Χρήστες Μεταφοράς σε περίπτωση που οι πα¬ 
ράμετροι ποιότητας Φυσικού Αερίου που θα είναι δια¬ 
θέσιμο προς παραλαβή ή παραλαμβάνεται ή έχει πα¬ 
ραληφθεί από Σημείο Εξόδου αποκατασταθούν εντός 
των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου εντός 
χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ωρών 
από τη χρονική στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι 
το Φυσικό Αέριο αυτό είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών. 

4. Κατά το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του 
Διαχειριστή σχετικά με την παραλαβή Αερίου Εκτός 
Προδιαγραφών σε Σημείο Εξόδου και έως ότου το Φυ¬ 
σικό Αέριο που διατίθεται προς παραλαβή στο σημείο 
αυτό καταστεί συμβατό με τις Προδιαγραφές Ποιότητας 
Φυσικού Αερίου, οι Χρήστες Μεταφοράς δικαιούνται: 

Α) Να παραλάβουν ή να συνεχίσουν την παραλαβή 
του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών. 
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Β) Να μειώσουν το ρυθμό παραλαβής ή να διακόψουν 
την παραλαβή του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών. 

5. Οι Χρήστες Μεταφοράς ενημερώνουν άμεσα το 
Διαχειριστή για την απόφασή τους υποβάλλοντας ανα¬ 
θεωρημένη Ημερήσια Δήλωση. 

6. Στην περίπτωση που Χρήστες Μεταφοράς παρέλα- 
βαν Φυσικό Αέριο για το οποίο είχαν ενημερωθεί από 
το Διαχειριστή ότι ήταν Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, 
ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταβάλει στους εν 
λόγω Χρήστες ποσό που υπολογίζεται ως το γινόμενο 
του συνόλου της Ποσότητας που κατανεμήθηκε στους 
Χρήστες Μεταφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Κεφαλαίου [7] του Κώδικα για κάθε Ημέρα κατά την 
οποία οι Χρήστες παρέλαβαν από Σημείο Εξόδου Αέριο 
Εκτός Προδιαγραφών επί τη Μοναδιαία Χρέωση Αερίου 
Εκτός Προδιαγραφών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
[33] του Κώδικα. Με την καταβολή του ποσού αυτού, οι 
εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς δεν έχουν ή διατηρούν 
καμία άλλη απαίτηση ή δικαίωμα έναντι του Διαχειριστή 
από την αιτία αυτή. 

7. Στην περίπτωση που Χρήστες Μεταφοράς παρέλα¬ 
βαν από το ΕΣΜΦΑ Αέριο Εκτός Προδιαγραφών και δεν 
ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, από τον Διαχειριστή ή δεν γνώριζαν από άλλη αι¬ 
τία ότι το διαθέσιμο προς παραλαβή Φυσικό Αέριο είναι 
Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ο Διαχειριστής υποχρεού- 
ται να καταβάλει στους εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς: 

Α) Το ποσό που υπολογίζεται ως το γινόμενο του 
συνόλου της Ποσότητας που κατανεμήθηκε σε κάθε 
Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Κεφαλαίου [7] του Κώδικα, για κάθε Ημέρα κατά την 
οποία ο Χρήστης παρέλαβε από Σημείο Εξόδου Αέριο 
Εκτός Προδιαγραφών επί τη Μοναδιαία Χρέωση Αερίου 
Εκτός Προδιαγραφών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
[33] του Κώδικα και 

Β) Αποζημίωση για κάθε επιπλέον ζημία, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των παρεπόμενων ζημιών, που προκαλούνται 
στους Χρήστες Μεταφοράς από το γεγονός αυτό. Το 
ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται σε κάθε Χρήστη 
από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της 
παραγράφου αυτής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο ευθύνης που καθορίζεται στη σχετική 
Σύμβαση Μεταφοράς. 

8. Προκειμένου Χρήστης Μεταφοράς να θεμελιώσει 
δικαίωμα αποζημίωσής του από το Διαχειριστή, κατά 
την περίπτωση Β) της προηγούμενης παραγράφου, 
υποβάλλει στο Διαχειριστή το συντομότερο δυνατόν, 
σχετικό αίτημα στο οποίο προσδιορίζει ιδίως: 

Α) Τα Σημεία Εξόδου και τις Ημέρες κατά τις οποίες 
παρέλαβε από το ΕΣΜΦΑ το Αέριο Εκτός Προδιαγρα¬ 
φών. 

Β) Τη συνολική Ποσότητα Αερίου Εκτός Προδιαγρα¬ 
φών που παρέλαβε σε κάθε Σημείο Εξόδου και κάθε 
άλλο στοιχείο που απαιτείται για να αποδείξει ότι το 
Φυσικό Αέριο που παρέλαβε ήταν Αέριο Εκτός Προδι¬ 
αγραφών. 

Γ) Ανάλυση και τεκμηρίωση για τα έξοδα και τις δα¬ 
πάνες για τις οποίες δικαιούται αποζημίωσης από το 
Διαχειριστή. 

9. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στο Χρήστη 
Μεταφοράς, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του τελευταί¬ 
ου, όλες τις σχετικές πληροφορίες, που διαθέτει και οι 
οποίες απαιτούνται προκειμένου ο Χρήστης Μεταφοράς 


να τεκμηριώσει το αίτημά του κατά την προηγούμενη 
παράγραφο. 

10. Σε περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς δεν παρέ¬ 
λαβε Φυσικό Αέριο, για το οποίο είχε ενημερωθεί από 
το Διαχειριστή ότι ήταν Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, 
δεν υπόκειται σε Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού 
και δεν εφαρμόζονται τα Όρια Ανοχής Χρήστη κατά το 
Κεφάλαιο [8]. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ 


Αρθρο 42 

Μεθοδολογία Κατανομής σε Σημεία 
Εισόδου και Εξόδου 

1. Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παρα¬ 
δόθηκε ή παραλήφθηκε αντίστοιχα από το σύνολο των 
Χρηστών Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή σε Σημείο 
Εξόδου κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας, κατανέμεται από 
το Διαχειριστή στους Χρήστες Μεταφοράς σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο (Ενδεικτική Κατανομή): 


οπού: 


, . ΔΠ' 

ΚΠ = ΜΠ- 


Σ ΔΠ ί 

1=1 


: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατα- 
ι νέμεται στο Χρήστη Μεταφοράς (]) στο 
ΚΠ} Σημείο Εισόδου ή Εξόδου (ί) την Ημέρα 
ϋ. 

: Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
ί που παραδόθηκε ή παραλήφθηκε αντί- 
ν 1 στοιχα από το σύνολο των Χρηστών 
Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου ή 
Εξόδου (ί) την Ημέρα ϋ η οποία, ισούται 
με την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
μετρήθηκε στο ίδιο Σημείο Εισόδου ή 
Εξόδου κατά την Ημέρα ϋ. 

: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία 
ο Χρήστης Μεταφοράς (]) δήλωσε ότι 
ί θα παραδώσει στο ή θα παραλάβει από 
το Σημείο Εισόδου ή Εξόδου (ί), αντί¬ 
στοιχα, κατά την Ημέρα ϋ, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωσή του. 

: Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου τις οποίες Χρήστες Μεταφοράς 
-Α , έχουν δηλώσει ότι θα παραδώσουν στο 
4^ Δ11 ί ή θα παραλάβουν από το Σημείο Εισό¬ 
δου ή Εξόδου (ί), αντίστοιχα κατά την 
Ημέρα ϋ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
Ημερήσιες Δηλώσεις τους. 

: Το πλήθος των Χρηστών Μεταφοράς 
που έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικα¬ 
νότητα / Διακοπτόμενη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης ή Μεταφορική 
Ικανότητα Παραλαβής στο Σημείο Εισό¬ 
δου ή Εξόδου (ί), αντίστοιχα. 
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2. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που συνολικά κατα- 
μετράται σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου (ί) μπορεί να 
υπερβαίνει (Πλεόνασμα) ή να υπολείπεται (Ελλειμμα) του 
αθροίσματος των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που είχαν 
δηλώσει οι Χρήστες Μεταφοράς για το σημείο αυτό 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ημερήσιες Δηλώσεις τους. 

3. Εάν για μια Ημέρα το άθροισμα Σ ΔΠ ι σε ένα 
Σημείο Εισόδου ή Εξόδου (ί) του ΕΣΜΦΑ είναι ίσο με 
μηδέν και η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που συνολικά 
καταμετράται στο Σημείο αυτό είναι διάφορη του μη- 
δενός, η ποσότητα αυτή κατανέμεται στους Χρήστες 
Μεταφοράς αναλογικά, βάσει της Δεσμευμένης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης / Διακοπτόμενης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής κάθε 
Χρήστη Μεταφοράς στο συγκεκριμένο σημείο. 

4. Ειδικά για Σημείο Εισόδου μέσω του οποίου παρα- 
δίδεται στο ΕΣΜΦΑ Φυσικό Αέριο για Εξισορρόπηση 
Φορτίου ή αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, η συνο¬ 
λική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ( ) που παραδόθηκε ή 
παραλήφθηκε αντίστοιχα από το σύνολο των Χρηστών 
Μεταφοράς σε συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου (ί), σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο [1], προκύπτει ως η διαφορά 
μεταξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που συνολικά 
μετρήθηκε και παραδόθηκε στο Σημείο αυτό κατά τη 
διάρκεια της Ημέρας ΰ και της Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου 
αυτού κατά τη διάρκεια της ίδιας Ημέρας για Εξισορ- 
ρόπηση Φορτίου ή αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, 
όπως αυτή προκύπτει από τις Πράξεις Εξισορρόπησης 
στις οποίες προέβη ο Διαχειριστής και τα προβλεπό- 
μενα στις διατάξεις του άρθρου [59], με την επιφύλαξη 
τυχόν αντίθετα οριζομένων κατά την εφαρμογή της 
περίπτωσης Δ) της παραγράφου [1] του άρθρου [48]. 

5. Το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία 
δηλώθηκε ότι θα παραδοθεί ή θα παραληφθεί εικονι¬ 
κά στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) από Χρήστη 
Μεταφοράς, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ημερήσιες 
Δηλώσεις του, αποτελεί την Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
παράδοσης ή παραλαβής αντίστοιχα η οποία κατανέ- 
μεται από τον Διαχειριστή στον ανωτέρω Χρήστη στο 
ΕΣΔ. 


Άρθρο 42Α 

Μεθοδολογία Κατανομής στην περίπτωση 
Εικονικού Σημείου Εισόδου 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την Ημέρα ϋ, 
τουλάχιστον ένας Χρήστης Μεταφοράς δραστηριοποιεί¬ 
ται σε Εικονικό Σημείο Εισόδου, η Ενδεικτική Κατανομή 
της Ημέρας 0, για το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς 
και το σύνολο των Σημείων Εξόδου και των Εικονικών 
Σημείων Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς, διενερ- 
γείται σύμφωνα με τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: 

Α) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία, 
κατά την Ημέρα 0, παραλήφθηκε από το σύνολο των 
Χρηστών Μεταφοράς στα Σημεία Εξόδου τα οποία κατά 
την ίδια Ημέρα δεν αποτέλεσαν και Εικονικά Σημεία 
Εισόδου, κατανέμεται από το Διαχειριστή σε κάθε Χρή¬ 
στη Μεταφοράς, ανά Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου [42]. 

Β) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία, 
κατά την Ημέρα 0, παραδόθηκε από Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς (Χρήστες Εικονικής Παράδοσης) σε Εικονικά Σημεία 


Εισόδου κατανέμεται από τον Διαχειριστή σε κάθε Χρή¬ 
στη Εικονικής Παράδοσης, ανά Εικονικό Σημείο Εισόδου, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 


Σ™' 


ΚΠΓ'" = ΔΠ νε " 

7 } ηι , 


Σ ΔΠ ', 


ι=1 


όπου: 


κιγ: 


δ π 


ΚΠ'. 




ι=1 


ΔΠ· 


Σ ΔΠ ί 


ηί 




·. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κα- 
τανέμεται στο Χρήστη Εικονικής Παρά¬ 
δοσης (]) στο Εικονικό Σημείο Εισόδου 
(νοη) την Ημέρα ϋ. 

: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία 
ο Χρήστης Εικονικής Παράδοσης (]) δή¬ 
λωσε ότι θα παραδώσει στο Εικονικό 
Σημείο Εισόδου (νοη) την Ημέρα ϋ, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ημερήσια 
Δήλωσή του. 

: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατα- 
νέμεται στο Χρήστη Εικονικής Παράδο¬ 
σης (]) στο Σημείο Εξόδου (ί), την Ημέρα 
ϋ, σύμφωνα με την περίπτωση Α). 

: Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου οι οποίες κατανεμήθηκαν στον 
Χρήστη Εικονικής Παράδοσης (]), σε 
κάθε Σημείο Εξόδου (ί) την Ημέρα ϋ 
σύμφωνα με την περίπτωση Α). 

: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία 
ο Χρήστης Εικονικής Παράδοσης (]) 
δήλωσε ότι θα παραλάβει από Σημείο 
Εξόδου (ί), την Ημέρα ϋ, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωσή του. 

: Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου τις οποίες ο Χρήστης Εικονικής 
Παράδοσης (]) δήλωσε ότι θα παραλά- 
βει από κάθε Σημείο Εξόδου (ί), την 
Ημέρα ϋ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Ημερήσια Δήλωσή του. 

: Το πλήθος των Σημείων Εξόδου από τα 
οποία Χρήστης Εικονικής Παράδοσης (]) 
παρέλαβε Φυσικό Αέριο την Ημέρα ϋ 


Γ) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία, κατά 
την Ημέρα ϋ, παραλήφθηκε από Χρήστες Μεταφοράς 
σε Σημεία Εξόδου τα οποία κατά την ίδια Ημέρα απο¬ 
τέλεσαν και Εικονικά Σημεία Εισόδου, κατανέμεται από 
το Διαχειριστή σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, ανά Σημείο 
Εξόδου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [42], 
όπου ως νοείται το άθροισμα της Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου η οποία μετρήθηκε στο εν λόγω Σημείο Εξόδου 
κατά την Ημέρα ϋ και το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυ¬ 
σικού Αερίου οι οποίες κατανεμήθηκαν στους Χρήστες 
Εικονικής Παράδοσης στο Εικονικό Σημείο Εισόδου που 
αντιστοιχεί στο εν λόγω Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της περίπτωσης Β). 
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2. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών Με¬ 
ταφοράς κατά την Ημέρα Ο, όλα τα Σημεία Εξόδου 
του Συστήματος Μεταφοράς αποτέλεσαν και Εικονικά 
Σημεία Εισόδου, για την Ενδεικτική Κατανομή της Ημέ¬ 
ρας Ο δεν εφαρμόζεται η περίπτωση Α), ο δε τύπος της 
περίπτωσης Β) αντικαθίσταται ως εξής: 

ΚΠ ™ 1 = ΔΠ™’ 

3. Στην περίπτωση Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι 
εμπίπτουν στην περίπτωση Γ) της παραγράφου [1], 
αποκλειστικά για τους σκοπούς εφαρμογής του Τιμο¬ 
λογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ, η τιμολογούμενη Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου για κάθε Χρήστη Μεταφοράς στο εν 
λόγω Σημείο Εξόδου, προκύπτει από την εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου [42]. 

Άρθρο 42Β 

Μεθοδολογία Κατανομής στην περίπτωση 
Εικονικού Σημείου Εξόδου 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την Ημέρα ϋ, 
τουλάχιστον ένας Χρήστης Μεταφοράς δραστηριοποι¬ 
είται σε Εικονικό Σημείο Εξόδου, η Ενδεικτική Κατανομή 
της Ημέρας Ο, για το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς 
και το σύνολο των Σημείων Εισόδου και των Εικονικών 
Σημείων Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, διενερ- 
γείται σύμφωνα με τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: 

Α) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία, 
κατά την Ημέρα ϋ, παραδόθηκε από το σύνολο των 
Χρηστών Μεταφοράς στα Σημεία Εισόδου τα οποία 
κατά την ίδια Ημέρα δεν αποτέλεσαν και Εικονικά Ση¬ 
μεία Εξόδου, κατανέμεται από το Διαχειριστή σε κάθε 
Χρήστη Μεταφοράς, ανά Σημείο Εισόδου, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου [42]. 

Β) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία, κατά 
την Ημέρα Ο, παραλήφθηκε από Χρήστες Μεταφοράς 
(Χρήστες Εικονικής Παραλαβής) σε Εικονικά Σημεία Εξό¬ 
δου κατανέμεται από τον Διαχειριστή σε κάθε Χρήστη 
Εικονικής Παραλαβής, ανά Εικονικό Σημείο Εξόδου, σύμ¬ 
φωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

κπ; 6χ = δπ; 6χ 

όπου: 

^πνεχ : Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέ- 
μεται στο Χρήστη Εικονικής Παραλαβής 
(]) στο Εικονικό Σημείο Εξόδου (νβχ) την 
Ημέρα ϋ. 

. ν6Χ : Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο 
Χρήστης Εικονικής Παραλαβής (]) δήλωσε 
ότι θα παραλάβει από το Εικονικό Σημείο 
Εξόδου {νβχ) την Ημέρα ϋ, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωσή του. 

Γ) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία, κατά 
την Ημέρα ϋ, παραδόθηκε από Χρήστες Μεταφοράς σε 
Σημεία Εισόδου τα οποία κατά την ίδια Ημέρα αποτέ¬ 
λεσαν και Εικονικά Σημεία Εξόδου, κατανέμεται από το 
Διαχειριστή σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, ανά Σημείο 
Εισόδου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [42], 
όπου ως νοείται το άθροισμα της Ποσότητας Φυσικού 


Αερίου η οποία μετρήθηκε στο εν λόγω Σημείο Εισόδου 
κατά την Ημέρα ϋ και το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυ¬ 
σικού Αερίου οι οποίες κατανεμήθηκαν στους Χρήστες 
Εικονικής Παραλαβής στο Εικονικό Σημείο Εξόδου που 
αντιστοιχεί στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της περίπτωση Β). 

2. Στην περίπτωση Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι 
εμπίπτουν στην περίπτωση Γ) της παραγράφου [1], 
αποκλειστικά για τους σκοπούς εφαρμογής του Τιμο¬ 
λογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ, η τιμολογούμενη Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου για κάθε Χρήστη Μεταφοράς στο εν 
λόγω Σημείο Εισόδου, προκύπτει από την εφαρμογή 
της διαδικασίας του άρθρου [42]. 

Αρθρο 43 

Διαδικασία Κατανομής 

Ι.Έως την δεκάτη τετάρτη ώρα (14:00) της Ημέρας ϋ+1, 
ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες Μεταφοράς 
για την Ημέρα Ο και για κάθε Σημείο Εισόδου, Εικονικό 
Σημείο Εισόδου, Σημείο Εξόδου, και Εικονικό Σημείο 
Εξόδου που περιλαμβάνεται σε κάθε Σύμβαση Μετα¬ 
φοράς, Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, 
και Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής που έχουν 
συνάψει, τα αποτελέσματα της Ενδεικτικής Κατανομής 
σύμφωνα με το υπόδειγμα «Ενδεικτική Κατανομή Πο¬ 
σοτήτων Φυσικού Αερίου», το οποίο δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Διαχειριστή. 

2. Η Ενδεικτική Κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερί¬ 
ου περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία για τα 
Σημεία που δραστηριοποιείται ο Χρήστης Μεταφοράς: 

Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο Χρή¬ 
στης Μεταφοράς δήλωσε ότι θα παραδώσει ανά Ση¬ 
μείο Εισόδου και ανά Εικονικό Σημείο Εισόδου και θα 
παραλάβει ανά Σημείο Εξόδου και ανά Εικονικό Σημείο 
Εξόδου (Δηλωθείσα Ποσότητα Χρήστη) σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωσή του. 

Β) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου, η οποία μετρήθηκε 
ανά Σημείο Εισόδου και Σημείο Εξόδου (Μετρηθείσα 
Ποσότητα Σημείου). 

Γ) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου τις 
οποίες Χρήστες Μεταφοράς έχουν δηλώσει ότι θα πα¬ 
ραδώσουν ανά Σημείο Εισόδου και ανά Εικονικό Σημείο 
Εισόδου και θα παραλάβουν ανά Σημείο Εξόδου και ανά 
Εικονικό Σημείο Εξόδου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
Ημερήσιες Δηλώσεις τους (Δηλωθείσα Ποσότητα Ση¬ 
μείου). 

Δ) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται 
στο Χρήστη Μεταφοράς ανά Σημείο Εισόδου, Εικονικό 
Σημείο Εισόδου, Σημείο Εξόδου και Εικονικό Σημείο Εξό¬ 
δου που περιλαμβάνεται στις Συμβάσεις Μεταφοράς, 
Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση και Συμ¬ 
βάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής που έχει συνάψει 
(Κατανεμηθείσα Ποσότητα Χρήστη). 

Ε) Τη διαφορά μεταξύ της Δηλωθείσας και της Κατα- 
νεμηθείσας Ποσότητας Χρήστη. 

ΣΤ) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε 
από το Χρήστη Μεταφοράς σε όλα τα Σημεία Εισόδου 
και Εικονικά Σημεία Εισόδου που δραστηριοποιείται. 

Ζ) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε 
από το Χρήστη Μεταφοράς σε όλα τα Σημεία Εξόδου 
και Εικονικά Σημεία Εξόδου που δραστηριοποιείται. 

Στα στοιχεία που αποστέλλει ο Διαχειριστής στους 
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Χρήστες Μεταφοράς κατά το στάδιο της Ενδεικτικής 
Κατανομής, περιλαμβάνονται τυχόν αιτιολογημένες 
Πράξεις Εξισορρόπησης που έλαβαν χώρα κατά την 
Ημέρα ϋ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου [8]. 
Για τον υπολογισμό της Ενδεικτικής Κατανομής ο Δι¬ 
αχειριστής δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν σφάλματα με¬ 
τρήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. 

3/Εως την δέκατη έκτη ώρα (16:00) της πέμπτης (5ης) 
εργάσιμης Ημέρας κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής αποστέλ¬ 
λει, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήμα¬ 
τος, σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σημείο 
Εισόδου, Εικονικό Σημείο Εισόδου, Σημείο Εξόδου και 
Εικονικό Σημείο Εξόδου, το οποίο περιλαμβάνεται στις 
σχετικές Συμβάσεις Μεταφοράς, Συμβάσεις Μεταφοράς 
σε Διακοπτόμενη Βάση και Συμβάσεις Εικονικής Ανά¬ 
στροφης Ροής που έχει συνάψει, την Αρχική Κατανομή 
για κάθε Ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα, σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα «Αρχική Κατανομή Ποσοτήτων 
Φυσικού Αερίου», το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελί¬ 
δα του Διαχειριστή και περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου. Ο υπολογισμός της Αρχικής Κατανομής πραγ¬ 
ματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία των άρθρων 
[42], [42Α] και[42Β], Στην περίπτωση αυτή το μέγεθος 
ΜΠ αναφέρεται στη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
που μετρήθηκε σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου για κάθε 
Ημέρα του εν λόγω Μήνα, και πιστοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. 

4/Εως την έβδομη (7η) εργάσιμη Ημέρα κάθε Μήνα οι 
Χρήστες Μεταφοράς μπορούν να υποβάλουν στο Δια¬ 
χειριστή αιτιολογημένες αντιρρήσεις επί της Αρχικής 
Κατανομής οποιοσδήποτε Ημέρας του αμέσως προη¬ 
γούμενου Μήνα. Οι αντιρρήσεις αυτές συνοδεύονται και 
από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

5. Οι Χρήστες Μεταφοράς που εξυπηρετούνται από 
συγκεκριμένο Σημείο Εξόδου ή Εισόδου, με εξαίρεση 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, δύναται να συμφωνήσουν, για δε¬ 
δομένη Ημέρα, σε κατανομή ποσοτήτων διαφορετική 
από την Αρχική Κατανομή, για το σημείο αυτό. Η συμ¬ 
φωνία αυτή καταρτίζεται εγγράφως και κοινοποιείται 
στο Διαχειριστή έως την ένατη (9η) εργάσιμη Ημέρα 
κάθε Μήνα. Ο Διαχειριστής αποδέχεται την προτεινό- 
μενη από τους Χρήστες Μεταφοράς κατανομή εφόσον: 

Α) Κατανέμεται το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου (ΜΠ) η οποία μετρήθηκε στο δεδομένο Σημείο 
Εισόδου ή Εξόδου τη συγκεκριμένη Ημέρα. 

Β) Η προτεινόμενη κατανομή δεν αποβαίνει εις βά¬ 
ρος ή δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση έναντι των 
υπολοίπων Χρηστών και δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
λειτουργία του ΕΣΦΑ. 

6. Ο Διαχειριστής εκπονεί την Τελική Κατανομή λαμβά- 
νοντας υπόψη την Αρχική Κατανομή, τις τυχόν αντιρρή¬ 
σεις των Χρηστών Μεταφοράς επί της Αρχικής Κατανο¬ 
μής και τις τυχόν συμφωνίες των Χρηστών Μεταφοράς 
για διαφορετική κατανομή, σύμφωνα με τη διάταξη της 
προηγούμενης παραγράφου/Εως την δέκατη (10η) ερ¬ 
γάσιμη Ημέρα κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής αποστέλλει, 
μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, σε 
κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σημείο Εισόδου, 
Εικονικό Σημείο Εισόδου, Σημείο Εξόδου και Εικονικό 
Σημείο Εξόδου, το οποίο περιλαμβάνεται σε σχετική 
Σύμβαση Μεταφοράς, Σύμβαση Μεταφοράς σε Διακο¬ 


πτόμενη Βάση, και Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής 
που έχει συνάψει, την Τελική Κατανομή για κάθε Ημέρα 
του αμέσως προηγούμενου Μήνα σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα «Τελική Κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου», 
το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
και περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο [2] του παρόντος άρθρου. Ο Διαχειρι¬ 
στής ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποδοχή ή μη της 
Τελικής Κατανομής η οποία δύναται να διαφέρει από 
την Αρχική Κατανομή οιουδήποτε Χρήστη. 

7. Οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες σύμφωνα 
με την Τελική Κατανομή μίας Ημέρας παραδίδονται 
στο ΕΣΜΦΑ από Χρήστη Μεταφοράς στο σύνολο των 
Σημείων Εισόδου, Εικονικών Σημείων Εισόδου και στο 
ΕΣΔ που αυτός χρησιμοποιεί, αποτελούν την Ημερήσια 
Παράδοση του Χρήστη Μεταφοράς. Οι Ποσότητες Φυσι¬ 
κού Αερίου οι οποίες σύμφωνα με την Τελική Κατανομή 
μίας Ημέρας παραλαμβάνονται από Χρήστη Μεταφοράς 
στο σύνολο των Σημείων Εξόδου, Εικονικών Σημείων 
Εξόδου και στο ΕΣΔ που αυτός χρησιμοποιεί αποτελούν 
την Ημερήσια Παραλαβή του Χρήστη Μεταφοράς. 

8. Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι 
οποίες σύμφωνα με την Τελική Κατανομή μίας Ημέρας 
παραδίδονται στο ΕΣΜΦΑ από Χρήστη Μεταφοράς στο 
σύνολο των Σημείων Εισόδου και Εικονικών Σημείων 
Εισόδου που αυτός δραστηριοποιείται και των Ποσοτή¬ 
των Φυσικού Αερίου, οι οποίες σύμφωνα με την Τελική 
Κατανομή μίας Ημέρας παραλαμβάνονται από το Χρή¬ 
στη Μεταφοράς στο σύνολο των Σημείων Εξόδου και 
Εικονικών Σημείων Εξόδου που αυτός δραστηριοποιείται 
αποτελεί τη Διακινηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
Χρήστη Μεταφοράς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
Αρθρο 44 

Αρμοδιότητα Διαχειριστή 
για Εξισορρόπηση Φορτίου 

1. Ο Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την 
ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού 
Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες 
Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου), λαμβανομένων 
υπόψη των απωλειών και των αποθηκευμένων Ποσοτή¬ 
των Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς, με σκοπό 
την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία αυτού. 

2. Ο Διαχειριστής λαμβάνει κάθε μέτρο που κρίνει 
αναγκαίο για την αποκατάσταση της έλλειψης Εξισορ- 
ρόπησης Φορτίου στο Σύστημα Μεταφοράς (Πράξη 
Εξισορρόπησης), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφα¬ 
λίζεται η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουρ¬ 
γία αυτού. Προκειμένου ο Διαχειριστής να προβεί σε 
Πράξη Εξισορρόπησης λαμβάνει υπόψη του ιδίως την 
εκάστοτε επικρατούσα πίεση στο Σύστημα Μεταφοράς 
και τα αποθέματα ΥΦΑ, τη δυνατότητα αποθήκευσης 
Φυσικού Αερίου στο Σύστημα, και την ταυτόχρονη ύπαρ¬ 
ξη θετικής και αρνητικής έλλειψης εξισορρόπησης των 
χρηστών. 

3. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο και ενημερώνει τους 
Χρήστες Μεταφοράς μέσω του Ηλεκτρονικού Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος για κάθε Πράξη Εξισορρόπησης 
στην οποία προέβη με αναλυτικά στοιχεία για τους 
λόγους που έκριναν αναγκαία την Πράξη αυτή, τον χα- 
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ρακτήρα της, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αφορά 
και το κόστος, αμέσως μόλις τα στοιχεία αυτά κατα¬ 
στούν διαθέσιμα και σε κάθε περίπτωση με τη μηνιαία 
εκκαθάριση εξισορρόπησης κατά το άρθρο [55]. 

4. Ο Διαχειριστής ανακτά, μέσω του ειδικού Λογαρια¬ 
σμού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης που τηρεί κατά το 
άρθρο [56] του Κώδικα, κάθε δαπάνη που υφίσταται για 
την Εξισορρόπηση Φορτίου. 

Άρθρο 45 

Αρμοδιότητα Διαχειριστή για 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 

1. Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας χρο¬ 
νικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
που υπολογίζεται ως το άθροισμα α) της Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία 
του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου), και β) της 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο χά¬ 
θηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής 
από μετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της 
πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου). 

2. Ο Διαχειριστής υποχρεούται στην αντιστάθμιση του 
Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. Οι εγχύσεις Φυσικού 
Αερίου στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής προκειμέ- 
νου να αντισταθμίσει το Αέριο Λειτουργίας δεν νοούνται 
ως Πράξεις Εξισορρόπησης. 

3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Διαχειριστής 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστο¬ 
ποιήσει τις ανάγκες σε Αέριο Λειτουργίας. 

Αρθρο 46 

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου 
και αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 

Ι.Έως την 1η Μαίου κάθεΈτους, ο Διαχειριστής υπο¬ 
βάλλει στη ΡΑΕ: 

Α) Ετήσιο Σχεδίασμά Εξισορρόπησης Φορτίου για το 
επόμενο Έτος, ο οποίος, όπως και κάθε τροποποίησή 
του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται με ευθύνη 
του Διαχειριστή. 

Β) Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το 
επόμενο Έτος, η οποία, όπως και κάθε τροποποίησή 
της, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται με ευθύνη 
του Διαχειριστή. 

Γ) Εισήγηση σχετικά με το τμήμα της δυναμικότητας 
του ΕΣΦΑ το οποίο δεσμεύεται από τον Διαχειριστή 
για Εξισορρόπηση Φορτίου ή αντιστάθμιση Αερίου Λει¬ 
τουργίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 
του άρθρου 71 του Νόμου. 

2. Ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου πε¬ 
ριλαμβάνει ιδίως: (α) Προβλέψεις του Διαχειριστή για 
την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγο¬ 
ρία Πελατών σε σχέση με την υφιστάμενη Μεταφορική 
Ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς, (β) πρόβλεψη 
σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου για 
Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική ετήσια Ποσό¬ 
τητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση, την εκτιμώμενη 
κατανομή της κατά τη διάρκεια του Έτους, τη μέγιστη 
Παροχή και τη μέγιστη ημερήσια Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου για Εξισορρόπηση και (γ) προσδιορισμό των 
απαιτούμενων χαρακτηριστικών της Σύμβασης ή του 
συνδυασμού Συμβάσεων Εξισορρόπησης που απαιτείται 
να συνάψει ο Διαχειριστής. 


3. Για την εκπόνηση του Σχεδιασμού, ο Διαχειριστής 
λαμβάνει υπόψη του ιδίως το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του ΕΣΦΑ, τη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου που εξυ¬ 
πηρετείται μέσω του ΕΣΜΦΑ, τη γεωγραφική κατανομή 
των καταναλώσεων, την άρση των τεχνικών περιορι¬ 
σμών ως προς τη λειτουργία του Συστήματος και ιδίως 
κάθε γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει ή πρόκειται κατά 
την εκτίμησή του να οδηγήσει σε συμφόρηση, Έκτακτη 
Ανάγκη, άρνηση πρόσβασης, τις απαιτήσεις συντήρησης 
των τμημάτων του ΕΣΦΑ, τις υφιστάμενες Συμβάσεις 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τις υφιστάμενες Συμβάσεις 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ καθώς και τις Συμφωνίες 
Συνδεδεμένου Συστήματος που έχει συνάψει. 

4. Η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ περιλαμβάνει: α) μεθοδολογία υπολογισμού του 
Αερίου Λειτουργίας στο Σύστημα Μεταφοράς και ιδίως 
των Φυσικών Απωλειών, β) πρόβλεψη σχετικά με τις ανα¬ 
γκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου που θα απαιτηθούν 
το επόμενο Έτος για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας και (γ) προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτη¬ 
ριστικών της Σύμβασης ή του συνδυασμού Συμβάσεων 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας που απαιτείται να 
συνάψει ο Διαχειριστής. 

5. Γ ια την εκπόνηση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του 
ιδίως τις διεθνείς πρακτικές και μεθοδολογίες προσ¬ 
διορισμού απωλειών σε Συστήματα Φυσικού Αερίου, 
τους συντελεστές απωλειών ανά τύπο εξοπλισμού, τις 
καταναλώσεις Φυσικού Αερίου ανά τύπο εξοπλισμού 
που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ και 
τα προγράμματα Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ. 

Αρθρο 47 

Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου 

1. Ο Διαχειριστής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ του άρ¬ 
θρου 68 του Νόμου, επιτρέπεται να συνάπτει συμβάσεις 
με Χρήστες ή τρίτους για την προμήθεια και παράδοση 
στο ΕΣΜΦΑ ή την πώληση και παραλαβή από αυτό Πο¬ 
σοτήτων Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο της διενέργειας 
από τον Διαχειριστή Πράξεων Εξισορρόπησης (Συμβά¬ 
σεις Εξισορρόπησης Φορτίου). 

2. Οι Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου συνάπτονται 
μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ του Ετήσιου Σχεδιασμού 
Εξισορρόπησης Φορτίου είτε κατόπιν σχετικού διαγω¬ 
νισμού που διεξάγει ο Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Νόμου. 

3. Στις Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου καθορίζο¬ 
νται ιδίως: (α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, (β) η υποχρέωση των αντισυμ¬ 
βαλλόμενων του Διαχειριστή να προσαρμόζουν την Πα¬ 
ροχή με την οποία παραδίδουν ή παραλαμβάνουν Φυ¬ 
σικό Αέριο από το ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Διαχειριστή στο πλαίσιο των Πράξεων Εξισορρόπησης 
και (γ) το τίμημα που θα καταβάλει ο Διαχειριστής ή ο 
αντισυμβαλλόμενός του, ανάλογα με την περίπτωση, για 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραλαμβάνουν 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης στο πλαίσιο 
Πράξης Εξισορρόπησης. 

4. Οι Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου οι οποίες 
αφορούν στην προμήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ 
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μπορεί να προβλέπουν 
την καταβολή από τον Διαχειριστή στον αντισυμβαλ- 
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λόμενο μοναδιαίου τιμήματος που εφαρμόζεται επί 
της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο 
ΕΣΜΦΑ και είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του Έτους καθώς 
και πάγιο τίμημα, πληρωτέο εφάπαξ ή κατά δόσεις, 
το οποίο αντιστοιχεί στις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα 
του αντισυμβαλλόμενου για τη διαθεσιμότητα φυσικού 
αερίου προς Εξισορρόπηση σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης. 

Αρθρο 48 

Κόστος Εξισορρόπησης Φορτίου 

1. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
σύναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Δι¬ 
αχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: 

Α) Αντίγραφα των Συμβάσεων αυτών. 

Β) Τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον καθο¬ 
ρισμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιο¬ 
δικής αναπροσαρμογής αυτού κατά τη διάρκεια του 
έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και 
οποιοσδήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρ¬ 
μόζεται επί της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παρα- 
δίδεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. 

Γ) Το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλ¬ 
λει στον αντισυμβαλλόμενό του σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανομής αυτών στους 
Χρήστες Μεταφοράς. 

Δ) Το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ 
ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης 
του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και τον 
τρόπο κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς. 

Ε) Τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αε¬ 
ρίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ). 

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια των Συμβάσεων 
Εξισορρόπησης Φορτίου υπερβαίνει το ένα (1)Έτος, ο 
Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ οποιαδήποτε μετα¬ 
βολή των στοιχείων της παραγράφου [1] ανωτέρω, το 
αργότερο έξι (6) Μήνες πριν την έναρξη του Έτους στο 
οποίο αφορούν τα στοιχεία αυτά. 

3. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά 
με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμήματος, 
τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήματος και του 
κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπη- 
σης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς καθώς και 
τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ). 

4. Η πάγια χρέωση που αναλογεί σε κάθε Χρήστη 
Μεταφοράς σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τρόπο κα¬ 
τανομής, χρεώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο [55]. 

Άρθρο 49 

Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου 

1. Ως Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου (ΕΙΡΘ) 
κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ορίζεται η 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία προκύπτει λόγω της 
αβεβαιότητας προσδιορισμού των μετρούμενων και των 
υπολογιζόμενων μεγεθών του ισοζυγίου ποσοτήτων του 
ΕΣΜΦΑ και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο: 


υΡΘ = ΣΠ + ΌΕΘ+ΟΕ - ΣΑ - ΟΕ - Θ - ΔΑπ 

Όπου: 

ΣΠ: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε 

στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ από Χρήστες 
Μεταφοράς, κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρο¬ 
νικής περιόδου. 

ΟΕΘ: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε 
στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ είτε από το 
Διαχειριστή είτε από τον αντισυμβαλλόμενό 
του στη Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας, εφόσον είναι Χρήστης Μεταφοράς, 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, κατά 
τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

ΌΕ: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε στο 

ΕΣΜΦΑ από το Διαχειριστή για σκοπούς Εξι- 
σορρόπησης Φορτίου, κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω χρονικής περιόδου. 

ΣΑ: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε 

από Χρήστες Μεταφοράς στα Σημεία Εξόδου 
του ΕΣΜΦΑ κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρο¬ 
νικής περιόδου. 

ΌΕ: Οι Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου, όπως 

υπολογίστηκαν από τον Διαχειριστή, κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου. 

Ο: Η Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου, όπως με¬ 

τρήθηκε από τον Διαχειριστή, κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω χρονικής περιόδου. 

ΔΑπ: Η μεταβολή των αποθηκευμένων Ποσοτήτων 
Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ (Μεταβολή Αποθέ¬ 
ματος Αγωγού), η οποία ορίζεται ως η διαφορά 
των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες ήταν 
αποθηκευμένες στο ΕΣΜΦΑ στο τέλος της εν 
λόγω χρονικής περιόδου μείον τις Ποσότητες 
Φυσικού Αερίου οι οποίες ήταν αποθηκευμένες 
στο ΕΣΜΦΑ στην αρχή της εν λόγω χρονικής 
περιόδου, όπως προσδιορίζεται από το Διαχει¬ 
ριστή. 

2. Το μέγεθος ΕΙΡΌ μπορεί να λαμβάνει θετική, αρ¬ 
νητική ή μηδενική τιμή. Αρνητική τιμή υΡΘ νοείται ως 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε εικονικά στο 
ΕΣΜΦΑ. Θετική τιμή υΡΘ νοείται ως Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου που απολήφθηκε εικονικά από το ΕΣΜΦΑ. 

3. Με ευθύνη του Διαχειριστή δημοσιεύεται η μεθοδο¬ 
λογία υπολογισμού της Φαινόμενης Ποσότητας Φυσι¬ 
κού Αερίου και ιδίως η μεθοδολογία υπολογισμού της 
Μεταβολής Αποθέματος Αγωγού και η μεθοδολογία 
εκτίμησης των Φυσικών Απωλειών Φυσικού Αερίου. 

4. Ο Διαχειριστής υπολογίζει τη Φαινόμενη Ποσότη¬ 
τα Φυσικού Αερίου κάθε Μήνα. Η Φαινόμενη Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου κατανέμεται σε κάθε Ημέρα του προ¬ 
ηγούμενου Μήνα αναλογικά της Διακινηθείσας Ποσό¬ 
τητας Φυσικού Αερίου, ανά Ημέρα, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο [10] του άρθρου [43], του συνόλου 
των Χρηστών. 

Αρθρο 50 

Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε να εξισορροπεί σε Ημερήσια βάση 
την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, 
όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την 
Προσαρμοσμένη Ημερήσια Παραλαβή Φυσικού Αερίου 
από το ΕΣΜΦΑ. 



44794 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Ως Προσαρμοσμένη Ημερήσια Παραλαβή του Χρή¬ 
στη Μεταφοράς ορίζεται το άθροισμα της Ημερήσιας 
Παραλαβής Φυσικού Αερίου του Χρήστη, όπως καθορί¬ 
ζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], και της Φαινόμενης 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που κατανέμεται στο Χρή¬ 
στη Μεταφοράς κατά την ίδια Ημέρα. 

3. Η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του 
Χρήστη Μεταφοράς (ΗΕΕΦ) υπολογίζεται για κάθε Ημέ¬ 
ρα σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ηεεφ = ωπ - (ωα + υπου) 

Όπου: 

ΩΠ: Η Ημερήσια Παράδοση του Χρήστη. 

ΩΑ: Η Ημερήσια Παραλαβή του Χρήστη. 

υΡΟΙί: Η Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
κατανέμεται στο Χρήστη κατά την αντίστοι¬ 
χη Ημέρα. 

4. Το μέγεθος ΙΙΡΟΙΙ υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο τύπο: 

υΡΘϋ = υΡΘά · (ΩΑ/ΣΩΑ) 

Όπου: 

υΡΟ ά : Η Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου του 

ΕΣΜΦΑ κατά την Ημέρα ά στην οποία αφορά 
ο υπολογισμός της ΗΕΕΦ. 

Ω α : Η Ημερήσια Παραλαβή του Χρήστη. 

ΣΩ α : Η Ημερήσια Παραλαβή του συνόλου των Χρη¬ 

στών του ΕΣΜΦΑ. 

5. Η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου λο¬ 
γίζεται θετική (Ημερήσιο Πλεόνασμα) όταν η Ημερήσια 
Παράδοση του Χρήστη Μεταφοράς είναι μεγαλύτερη 
από την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Παραλαβή, και αρ¬ 
νητική (ΗμερήσιοΈλλειμμα) όταν η Ημερήσια Παράδοση 
του Χρήστη Μεταφοράς είναι μικρότερη από την Προ¬ 
σαρμοσμένη Ημερήσια Παραλαβή. 

6. Ω Διαχειριστής, κατά το στάδιο της Ενδεικτικής 
Κατανομής, ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς για 
την εκτιμηθείσα κατανομή σε αυτούς της Φαινόμενης 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου και για την εκτιμηθείσα 
Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου αυτών. 

Αρθρο 51 

Όρια Ανοχής Χρήστη 

1. Κάθε Ημέρα κατά την οποία η απόλυτη τιμή της 
ΗμερήσιαςΈλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσο¬ 
στό του Μέγιστου Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας 
(ΜΔΜΙ) του Χρήστη Μεταφοράς υπερβαίνει τα επιτρε¬ 
πόμενα Όρια Ανοχής (ΩΑ), όπως αυτά καθορίζονται στο 
άρθρο αυτό, ο Χρήστης θεωρείται Εκτός Ωρίου Ανοχής. 
Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως του εάν η ΗΕΕΦ του 
Χρήστη είναι θετική ή αρνητική, ο Χρήστης θεωρείται 
Εκτός Θετικού Ωρίου Ανοχής ή Εκτός Αρνητικού Ωρίου 
Ανοχής αντίστοιχα. 

2. Κατά το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα και 
για το επόμενο Έτος, τα Όρια Ανοχής καθορίζονται σε 
± δέκα τοις εκατό (10%). 

3. Τα Όρια Ανοχής τροποποιούνται με απόφαση του 
Διαχειριστή μετά από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νό¬ 
μου, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη κάθε 
δεύτερου Έτους και ισχύουν για τα επόμενα δύο (2) 
Έτη. Για την αναθεώρηση λαμβάνονται υπόψη ιδίως η 
προβλεπόμενη ζήτηση Φυσικού Αερίου από το σύνολο 
των Χρηστών Μεταφοράς, η Μεταφορική Ικανότητα του 
ΕΣΜΦΑ, η υποχρέωση του Διαχειριστή να διασφαλίζει 


την αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
του ΕΣΜΦΑ, καθώς και η ευλόγως αναμενόμενη συνολι¬ 
κή Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα για τα επόμενα 
δύο (2) Έτη. 

4. Οποιαδήποτε Ημέρα κατά την οποία Χρήστης Μετα¬ 
φοράς, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωσή 
του, δεν παραδίδει σε Σημείο Εισόδου ούτε παραλαμ- 
βάνει από Σημείο Εξόδου Φυσικό Αέριο από το ΕΣΜΦΑ, 
τα Όρια Ανοχής δεν εφαρμόζονται. 

5. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μίας ή πε¬ 
ρισσότερων διαδοχικών Ημερών, η απόλυτη τιμή της 
διαφοράς της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παρα- 
δίδεται στα Σημεία Εισόδου/Εικονικά Σημεία Εισόδου/ 
ΕΣΔ του ΕΣΜΦΑ και της Ποσότητας Φυσικού Αερίου 
που παραλαμβάνεται από τα Σημεία Εξόδου/Εικονικά 
Σημεία Εξόδου/ΕΣΔ του ΕΣΜΦΑ, για λογαριασμό Χρή¬ 
στη Μεταφοράς, ως ποσοστό επί του ΜΔΜΙ ο Χρήστης 
Μεταφοράς, υπερβαίνει τα Όρια Ανοχής, όπως αυτά ορί¬ 
ζονται ανωτέρω και ο Διαχειριστής κρίνει αιτιολογημένα 
ότι η υπέρβαση του Χρήστη επηρεάζει ή αναμένεται να 
επηρεάσει την αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ, ο Διαχειριστής μπορεί εκτός 
των Πράξεων Εξισορρόπησης να προβεί και στον περιο¬ 
ρισμό ή την ολική διακοπή της έγχυσης Φυσικού Αερίου 
προς το ΕΣΜΦΑ ή της απόληψης Φυσικού Αερίου από το 
ΕΣΜΦΑ για το Χρήστη, σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Παραρτήματος [III]. Η σχετική απόφαση του Διαχειριστή 
κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

Αρθρο 52 

Ημερήσια Διευθέτηση Αρνητικής ΗΕΕΦ 

1. Στο πλαίσιο της Ημερήσιας Διευθέτησης Αρνητικής 
ΗΕΕΦ ο Διαχειριστής υπολογίζει την ΗμερήσιαΈλλειψη 
Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί του ΜΔΜΙ του 
Χρήστη Μεταφοράς. 

2. Εάν η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτί¬ 
ου ως ποσοστό επί του ΜΔΜΙ του Χρήστη είναι εντός 
των Ορίων Ανοχής τότε ο Διαχειριστής χρεώνει τον 
Λογαριασμό Εξισορρόπησης του Χρήστη Μεταφοράς 
με ποσό ίσο με: 

Ημερήσια Χρέωση = Απ(ΗΕΕΦ) · (ΗΤΑΕ) 

3. Εάν η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 
ως ποσοστό επί του ΜΔΜΙ του Χρήστη Μεταφοράς είναι 
εκτός των Ορίων Ανοχής τότε ο Διαχειριστής χρεώνει 
τον Λογαριασμό Εξισορρόπησης του Χρήστη με ποσό 
ίσο με: 

Ημερήσια Χρέωση = [Απ(ΟΑ) · ΜΔΜΙ + [Απ(ΗΕΕΦ) - 
Απ(ΟΑ) · ΜΔΜΙ] · X] · (ΗΤΑΕ) 

Όπου: 

X: Συντελεστής Ημερήσιας Χρέωσης εκτός των Ορίων 
Ανοχής, και ο οποίος λαμβάνει τιμή σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα: 


[Απ(ΗΕΕΦ)/ ΜΔΜΙ] (%) 

Συντελεστής X 

10% έως και 20% 

1,05 

Μεγαλύτερη από 20% 
έως και 30% 

1,10 

Μεγαλύτερη από 30% 
έως και 50% 

1,30 

Μεγαλύτερη από 50% 

1,50 
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4. Ο όρος Απ() παριστάνει την απόλυτη τιμή της πα¬ 
ράστασης που είναι εντός της παρένθεσης. 

Άρθρο 53 

Ημερήσια Διευθέτηση Θετικής ΗΕΕΦ 

1. Στο πλαίσιο της Ημερήσιας Διευθέτησης Θετικής 
ΗΕΕΦ φορτίου ο Διαχειριστής υπολογίζει την Ημερήσια 
Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί του 
ΜΔΜΙ του Χρήστη Μεταφοράς. 

2. Εάν η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 
ως ποσοστό επί του ΜΔΜΙ του Χρήστη Μεταφοράς είναι 
εντός των Ορίων Ανοχής τότε ο Διαχειριστής πιστώνει 
τον Λογαριασμό Εξισορρόπησης του Χρήστη με ποσό 
ίσο με: 

Ημερήσια Πίστωση = Απ(ΗΕΕΦ) · (ΗΤΑΕ) 

3. Εάν η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 
ως ποσοστό επί του ΜΔΜΙ του Χρήστη Μεταφοράς είναι 
εκτός των Ορίων Ανοχής τότε ο Διαχειριστής πιστώνει 
τον Λογαριασμό Εξισορρόπησης του Χρήστη με ποσό 
ίσο με: 

Ημερήσια Πίστωση = [Απ(ΟΑ) · ΜΔΜΙ + [Απ(ΗΕΕΦ) - 
Απ(ΟΑ) · ΜΔΜΙ] · 0,95] · (ΗΤΑΕ) 

4. Ο όρος Απ() παριστάνει την απόλυτη τιμή της πα¬ 
ράστασης που είναι εντός της παρένθεσης. 

Άρθρο 54 

Παρατεταμένη Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 

1. Στην περίπτωση που η απόλυτη τιμή της ΗΕΕΦ Χρή¬ 
στη Μεταφοράς ως ποσοστό επί της ΜΔΜΙ, υπερβεί το 
Όριο Ανοχής του Χρήστη επί πέντε (5) ή περισσότερες 
διαδοχικές Ημέρες (Παρατεταμένη Έλλειψη Εξισορρό- 
πησης Φορτίου), για τον υπολογισμό της Ημερήσιας 
Χρέωσης και της Ημερήσιας Πίστωσης σύμφωνα με τα 
άρθρα [52] και [53] αντίστοιχα, ο Διαχειριστής μειώνει 
γραμμικά το Όριο Ανοχής του Χρήστη από τη δεύτερη 
μέχρι την πέμπτη διαδοχική Ημέρα κατά τρόπο ώστε 
την πέμπτη διαδοχική Ημέρα να ισούται με μηδέν. Το 
Όριο Ανοχής του Χρήστη λαμβάνεται ίσο με το μηδέν 
για όλο το επόμενο συνεχές χρονικό διάστημα, πλέ¬ 
ον των πέντε (5) ημερών, κατά το οποίο η ΗΕΕΦ του 
Χρήστη Μεταφοράς υπερβαίνει το επιτρεπόμενο Όριο 
Ανοχής που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου [51], 

2. Οι ρυθμίσεις περί Παρατεταμένης Έλλειψης Εξι- 
σορρόπησης Φορτίου αναστέλλονται κατά τη διάρκεια 
Έκτακτης Ανάγκης και Ανωτέρας Βίας. 

Αρθρο 55 

Μηνιαία Εκκαθάριση Εξισορρόπησης 

1. Κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το σύνολο 
του χρεωστικού ή πιστωτικού ποσού του Χρήστη Με¬ 
ταφοράς ως το αλγεβρικό άθροισμα των Ημερήσιων 
Χρεώσεων ή Πιστώσεων του Χρήστη για κάθε Ημέρα 
του προηγούμενου Μήνα, όπως υπολογίζονται σύμφωνα 
με τα άρθρα [52] και [53] αντίστοιχα συν τυχόν πάγια 
χρέωση η οποία αναλογεί στο Χρήστη. 

2. Η εκκαθάριση του χρεωστικού ή πιστωτικού υπο¬ 
λοίπου του Χρήστη πραγματοποιείται με το τιμολόγιο 
που εκδίδει ο Διαχειριστής κάθε Μήνα σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Μεταφοράς, τη Σύμβαση Μεταφοράς σε 
Διακοπτόμενη Βάση ή/και τη Σύμβαση Εικονικής Ανά¬ 
στροφης Ροής. Στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον 


Χρήστη κάθε Μήνα επισυνάπτεται το Έντυπο Μηνιαίας 
Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. 

3. Στο Έντυπο Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης 
αναφέρονται για κάθε Ημέρα του Μήνα στον οποίον 
αφορούν, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Η Ημερήσια Παράδοση του Χρήστη. 

Β) Η Ημερήσια Παραλαβή του Χρήστη. 

Γ) Η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του 
Χρήστη Μεταφοράς (ΗΕΕΦ). 

Δ) Το Μέγιστο της Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας του Χρήστη (ΜΔΜΙ). 

Ε) Ο λόγος της ΗΕΕΦ προς τη ΜΔΜΙ του Χρήστη. 

ΣΤ) Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ). 

Ζ) Η Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατα- 
νέμεται στο Χρήστη κατά την αντίστοιχη Ημέρα. 

Η) Η χρέωση της ΗΕΕΦ, η οποία αφορά στο πιστω¬ 
τικό ή χρεωστικό ποσό του Χρήστη για κάθε Ημέρα 
του Μήνα. 

Αρθρο 56 

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης 

1. Ο Διαχειριστής τηρεί χωριστό λογιστικό λογαριασμό 
(Λογαριασμό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης), στον οποίο 
χρεώνει κάθε είδους δαπάνες του σε σχέση με την 
εξισορρόπηση περιλαμβανομένης ιδίως κάθε δαπάνης 
που προκύπτει ως αποτέλεσμα Πράξης Εξισορρόπησης 
Φορτίου ή για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας ή 
για δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας, Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης στο ΕΣΦΑ, καθώς και σύμφωνα με τις 
συμβάσεις που συνάπτει για Εξισορρόπηση Φορτίου 
και για αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας και πιστώνει 
με τα ποσά που εισπράττει από τους χρήστες κατά 
τη διαδικασία της Ημερήσιας Διευθέτησης ΗΕΕΦ, της 
Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης και της Μηνιαί¬ 
ας Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. Ο 
Λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει και ειδικούς Λογαρια¬ 
σμούς Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης για κάθε χρήστη 
για τις χρεώσεις και πιστώσεις που του αναλογούν. 

2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγρά¬ 
φου [1] του άρθρου [58], στο Λογαριασμό Εκκαθάρισης 
Εξισορρόπησης χρεώνεται και κάθε είδους δαπάνη του 
Διαχειριστή σε σχέση με την αντιστάθμιση Αερίου Λει¬ 
τουργίας και πιστώνονται τα ποσά που εισπράττει από 
τους Χρήστες Μεταφοράς κατά τη διαδικασία της Μη¬ 
νιαίας Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

3. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης πρέ¬ 
πει να είναι ισοσκελισμένος στο τέλος κάθε Έτους. Για 
τον σκοπό αυτό το καθαρό υπόλοιπο του Λογαριασμού 
θα ισοσκελίζεται με πρόσθετη πληρωμή ή χρέωση προς 
τους Χρήστες Μεταφοράς, αναλογικά με το σύνολο 
της Διακινηθείσας Ποσότητας κάθε Χρήστη Μεταφοράς 
κατά την διάρκεια του Έτους.. 

4. Το κόστος για τη χρήση από τον Διαχειριστή του 
ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Απο¬ 
θήκευσης για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και 
αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, χρεώνεται στο Λο¬ 
γαριασμό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης ως δαπάνη και 
πιστώνεται, μέσω των κατάλληλων λογιστικών εγγρα¬ 
φών, ως έσοδο στον αντίστοιχο λογαριασμό Βασικής 
Δραστηριότητας τον οποίο τηρεί ο Διαχειριστής. 

5. Μετά από αίτημα της ΡΑΕ προς το Διαχειριστή, 
ο Διαχειριστής αναθέτει σε ανεξάρτητο ελεγκτή ή 
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ελεγκτικό γραφείο, το οποίο είναι καταχωρημένο στο 
Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών που τηρεί η Επιτροπή Λο¬ 
γιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, τον έλεγχο του 
Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης. 

6. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής αναθέτει σε 
ανεξάρτητο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο την εξέτα¬ 
ση και έλεγχο του ειδικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης 
Εξισορρόπησης και των ακόλουθων στοιχείων, ιδίως: 

Α) Των πράξεων Εξισορρόπησης Φορτίου του Δια¬ 
χειριστή. 

Β) Των χρεώσεων κάθε είδους δαπάνης του Διαχειρι¬ 
στή που προκύπτει ως αποτέλεσμα Πράξης Εξισορρό- 
πησης Φορτίου, για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας, και για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας και 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης στο ΕΣΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας. 

Γ) Των στοιχείων που συλλέγονται από το Διαχειριστή 
για τη σύνταξη των εντύπων Μηνιαίας Εκκαθάρισης 
Εξισορρόπησης και Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας που αποστέλλονται στους Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς σύμφωνα με τα άρθρα [55] και [60]. 

Δ) Των ποσών που εισπράττει ο Διαχειριστής από 
τους Χρήστες Μεταφοράς μέσω της Μηνιαίας Εκκαθά¬ 
ρισης Εξισορρόπησης Φορτίου και της Μηνιαίας Εκκα¬ 
θάρισης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

7. Με το πέρας της εξέτασης των στοιχείων και του 
ελέγχου του ειδικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εξι- 
σορρόπησης, ο ανεξάρτητος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο συντάσσει'Εκθεση Ελέγχου του Λογαριασμού 
Εξισορρόπησης για λογαριασμό του Διαχειριστή και 
την κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Περίληψη της Έκθεσης Ελέγ¬ 
χου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή προς 
ενημέρωση των Χρηστών Μεταφοράς. 

Αρθρο 57 

Συμβάσεις Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 

1. Ο Διαχειριστής δύναται να συνάπτει μία ή περισσό¬ 
τερες συμβάσεις για την προμήθεια και παράδοση στο 
ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται 
είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο Δια¬ 
χειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
1 του άρθρου 91 του Νόμου. 

2. Η προμήθεια Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας δύναται να πραγ¬ 
ματοποιείται και μέσω της Σύμβασης Εξισορρόπησης 
Φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, οι Ποσότητες Φυσικού 
Αερίου που προμηθεύεται ο Διαχειριστής για Εξισορρό- 
πηση Φορτίου και για αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
καθώς και το αντίστοιχο τίμημα αναγράφονται διακριτά 
στη Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου. 

3. Ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των 
Συμβάσεων Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας το αρ¬ 
γότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους. 

Άρθρο 58 

Κόστος αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έχει συνυ¬ 
πολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του Διαχειριστή, 
στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής δεν 
επιβάλλει χρέωση στους Χρήστες Μεταφοράς για την 
ανάκτηση του κόστους αυτού. 


2. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος για την 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει 
συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του Διαχειρι¬ 
στή στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό 
ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο [60]. 

Αρθρο 59 

Έγχυση και Κατανομή Ποσοτήτων 
Αερίου Λειτουργίας 

1. Η έγχυση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντι¬ 
στάθμιση Αερίου Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε 
από τον Διαχειριστή είτε από τον αντισυμβαλλόμενό 
του στη Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
(Προμηθευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και 
Χρήστης Μεταφοράς. Στην περίπτωση που το Φυσικό 
Αέριο για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας εγχύ- 
εται στο ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής 
δεν περιλαμβάνει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου για 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας στις δηλώσεις που 
υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο [4]. 

2. Ο Διαχειριστής υπολογίζει στην αρχή κάθε Μήνα 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που απαιτήθηκε για την 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας κατά τη διάρκεια 
κάθε Ημέρας του αμέσως προηγούμενου Μήνα (Ημε¬ 
ρήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας). 

3. Για τον υπολογισμό της Ημερήσιας Παράδοσης Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί, ιδίως, 
τα ακόλουθα: 

Α) Στοιχεία μετρήσεων Ποσότητας Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας, ανά Ημέρα, ιδίως για την κατανάλωση Φυσικού 
Αερίου για τη λειτουργία εξοπλισμού στο Σύστημα 
Μεταφοράς. 

Β) Εκτιμήσεις Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας, σε 
ημερήσια βάση, ιδίως για τις απώλειες σε μετρητικές 
διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της πίεσης. 

Γ) Εκτιμήσεις Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας σε μη¬ 
νιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, η ανά Ημέρα κα¬ 
τανομή της εκτιμώμενης μηνιαίας Ποσότητας Αερίου 
Λειτουργίας που λαμβάνεται υπόψη από το Διαχειριστή 
για τον υπολογισμό της Ημερήσιας Παράδοσης Αερίου 
Λειτουργίας πραγματοποιείται αναλογικά της Διακι- 
νηθείσας Ποσότητας Φυσικού Αερίου, ανά Ημέρα, του 
συνόλου των Χρηστών. 

4. Γ ια την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατανομής της 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου από 
τα οποία εγχύεται Αέριο Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο [4] του άρθρου [42], η 
Ημερήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας κατανέμεται 
σε κάθε Σημείο Εισόδου από το οποίο εγχύθηκε Αέριο 
Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ αναλογικά με τη συνολική Πο¬ 
σότητα Φυσικού Αερίου που καταμετρήθηκε στο Σημείο 
αυτό κατά την εν λόγω Ημέρα. 

5. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει μηνι- 
αίως στοιχεία για την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ ανά Σημείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας. 

Άρθρο 60 

Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας 

1. Με το πέρας κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής: 

Α) Κατανέμει την Ημερήσια Παράδοση Αερίου Λει- 
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τουργίας για κάθε Ημέρα του Μήνα αυτού στους Χρή¬ 
στες Μεταφοράς, αναλογικά με την Διακινηθείσα Ποσό¬ 
τητα κάθε Χρήστη Μεταφοράς την αντίστοιχη Ημέρα. 

Β) Υπολογίζει τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας που κατανε- 
μήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με την 
περίπτωση Α) κατά το Μήνα αυτό. 

Γ) Υπολογίζει και χρεώνει σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς 
την Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας που 
του αναλογεί. 

2. Η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ορίζε¬ 
ται ως το γινόμενο της συνολικής Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας που 
κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον εν 
λόγω Μήνα και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας. Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νό¬ 
μου. Η υποβολή της πρότασης του Διαχειριστή προς τη 
ΡΑΕ πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ημερών από τη σύναψη των Συμβάσεων Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας. Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται κατά τρόπο ώστε 
να καλύπτει το πάγιο και μεταβλητό κόστος που υφί- 
σταται ο Διαχειριστής για την αντιστάθμιση του Αερίου 
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. 

3. Η εκκαθάριση του χρεωστικού υπολοίπου κάθε Χρή¬ 
στη πραγματοποιείται με το τιμολόγιο που εκδίδει ο 
Διαχειριστής κάθε Μήνα. Στο τιμολόγιο που αποστέλ- 
λεται στο Χρήστη κάθε Μήνα επισυνάπτεται το Έντυπο 
Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Διαχειριστή. 

4. Στο Εντυπο Μηνιαίας Αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας αναφέρονται, ιδίως, για κάθε Ημέρα του Μήνα 
στον οποίον αφορούν, τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Η Ημερήσια Παράδοση του Χρήστη. 

Β) Η Ημερήσια Παραλαβή του Χρήστη. 

Γ) Η Διακινηθείσα Ποσότητα του Χρήστη. 

Δ) Η Ημερήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας. 

Ε) Η Κατανεμηθείσα Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας. 

ΣΤ) Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας. 

Ζ) Η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
Άρθρο 61 

Κανονισμός Μετρήσεων ΕΣΦΑ 

Η διαδικασία και η μέθοδος μέτρησης της ποσότητας 
και της ποιότητας Φυσικού Αερίου το οποίο παραδί- 
δεται σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από Ση¬ 
μείο Εξόδου ή εγχύεται σε Εγκατάσταση ΥΦΑ ή είναι 
αποθηκευμένο σε Εγκατάσταση ΥΦΑ ή Εγκατάσταση 
Αποθήκευσης, η λειτουργία, η βαθμονόμηση, οι ελάχι¬ 
στες προδιαγραφές ακρίβειας και η διαδικασία ελέγχου 
και δοκιμών των μετρητικών διατάξεων, η διαδικασία 
πρόσβασης των Χρηστών στις μετρητικές διατάξεις, η 
επίλυση διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχει¬ 
ριστή σε σχέση με τις μετρήσεις καθώς και κάθε άλλο 


σχετικό θέμα, καθορίζονται στον Κανονισμό Μετρήσε¬ 
ων, ο οποίος θεσπίζεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Νόμου 
(Κανονισμός Μετρήσεων ΕΣΦΑ). 

Αρθρο 62 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
Χρηστών και Διαχειριστή 

1. Οι μετρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους σε Σημείο 
Εισόδου ή Εξόδου ή Εγκατάσταση ΥΦΑ ή Εγκατάσταση 
Αποθήκευσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις 
μετρητικές διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονι¬ 
σμό Μετρήσεων ΕΣΦΑ για το συγκεκριμένο σημείο ή 
εγκατάσταση. 

2. Κάθε Χρήστης και οι Πελάτες αυτού έχουν δικαί¬ 
ωμα από κοινού πρόσβασης στις μετρητικές διατάξεις 
του ΕΣΦΑ από τις οποίες εξυπηρετούνται. Το δικαίω¬ 
μα πρόσβασης πρέπει να ασκείται ευλόγως, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό 
Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Κατά την άσκηση του δικαιώματος 
πρόσβασης λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των Συνδε- 
δεμένων Συστημάτων ή των Εγκαταστάσεων Απόληψης, 
να μην προκαλούνται ζημίες στον εξοπλισμό και να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική 
λειτουργία του ΕΣΦΑ. 

3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους 
Χρήστες κάθε πληροφορία σχετικά με τις μετρήσεις 
τις σχετικές με τα σημεία τα οποία τους αφορούν. Ο 
Διαχειριστής παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες κατά 
τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των εμπο¬ 
ρικών συναλλαγών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Άρθρο 63 
Κρίση στο ΕΣΦΑ 

1. Ως Κρίση ορίζεται κάθε γεγονός που οδηγεί ή δύνα- 
ται να οδηγήσει σε Κατάσταση Συναγερμού 1 (Επίπεδο 
Έγκαιρης Προειδοποίησης), Κατάσταση Συναγερμού 2 
(Επίπεδο Επιφυλακής) ή Κατάσταση Συναγερμού 3 (Επί¬ 
πεδο Έκτακτης Ανάγκης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

2. Οι καταστάσεις Κρίσης επηρεάζουν ή ενδέχεται 
να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της ελληνικής 
αγοράς Φυσικού Αερίου ή/και την ασφάλεια εφοδιασμού 
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 994/2010, 
και παρεμποδίζουν ή ενδέχεται να παρεμποδίσουν την 
κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση 
των δικαιωμάτων των Χρηστών και του Διαχειριστή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα. 

3. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσης (ΜΔΚ) του Διαχειρι¬ 
στή έχει την ευθύνη για τη διαπίστωση, την κήρυξη και 
το χαρακτηρισμό των καταστάσεων Κρίσης, καθώς και 
την κήρυξη λήξης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

4. Η επικοινωνία του Διαχειριστή με τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη για κάθε θέμα σχετικό με την Κρίση πραγματο¬ 
ποιείται μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Έκτακτης 
Ανάγκης. 
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Άρθρο 64 

Επίπεδα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιφυλακής 

1. Στην περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έγκαιρης Προ¬ 
ειδοποίησης, ο Διαχειριστής αξιολογεί τα στοιχεία τα 
οποία παρέχουν σε αυτόν τα Εμπλεκόμενα Μέρη, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, 
με στόχο την αποτροπή της αναβάθμισης του Επιπέδου 
της Κρίσης. 

2. Για την αντιμετώπιση Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανά¬ 
γκης, λαμβάνονται μέτρα που βασίζονται αποκλειστικά 
στην αγορά προκειμένου να αποτραπεί η επιδείνωση 
της κατάστασης και η μετάβαση σε Κρίση Επιπέδου 
Έκτακτης Ανάγκης. 

3. Οι Χρήστες οφείλουν να εκτελούν άμεσα κάθε εντο¬ 
λή που εκδίδει ο Διαχειριστής σε περιπτώσεις Κρίσε¬ 
ων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιπέδου 
Επιφυλακής. Εντολές του Διαχειριστή που εκδίδονται 
κατά τη διάρκεια Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προει¬ 
δοποίησης και Επιπέδου Επιφυλακής και ενέργειες των 
Χρηστών σε συμμόρφωση με τις εντολές αυτές δεν 
συνιστούν παράβαση των όρων των Συμβάσεων Μετα¬ 
φοράς, των Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη 
Βάση, των Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής ή 
των Συμβάσεων ΥΦΑ, που έχουν συνάψει με τον Δια¬ 
χειριστή. 

4. Κατά τη διάρκεια Κρίσεων ΕπιπέδουΈγκαιρης Προ¬ 
ειδοποίησης ή Επιπέδου Επιφυλακής δεν αναστέλλονται 
οι οικονομικές υποχρεώσεις των Χρηστών, σύμφωνα με 
τους όρους των Συμβάσεων Μεταφοράς, των Συμβάσε¬ 
ων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, των Συμβάσεων 
Εικονικής Ανάστροφης Ροής ή των Συμβάσεων ΥΦΑ που 
έχουν συνάψει με τον Διαχειριστή. 

5. Εφόσον, κατά τη διάρκεια Κρίσης Επιπέδου Επιφυ¬ 
λακής, υποβληθεί από Χρήστη ΥΦΑ στο Διαχειριστή, αί¬ 
τημα για επαναπροσδιορισμό του Χρόνου Εκφόρτωσης 
ή της Ποσότητας του Φορτίου ΥΦΑ, η οποία πρόκειται 
να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφωνα με την 
παράγραφο [10] του άρθρου [67], ο Χρήστης δεν κατα¬ 
βάλει Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος. 

6. Με τη λήξη της Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής, ο 
Διαχειριστής συντάσσει έκθεση συμβάντος, η οποία 
περιλαμβάνει: 

Α) Την περιγραφή της κατάστασης Κρίσης και τους 
λόγους που την προκάλεσαν. 

Β) Τα μέτρα που ελήφθησαν. 

Γ) Εκτίμηση της μη εξυπηρετηθείσας ζήτησης κατά 
τη διάρκεια της Κρίσης, σε περίπτωση που πραγμα¬ 
τοποιήθηκε μείωση ή διακοπή παραλαβών ως μέτρο 
διαχείρισης της Κρίσης. 

Δ) Εκτίμηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δια¬ 
χειριστή ως συνέπεια των μέτρων που ενεργοποιήθηκαν. 

Εντός ενός [1] μηνάς από τη λήξη της Κρίσης Επιπέδου 
Επιφυλακής, ο Διαχειριστής υποβάλλει στην ΡΑΕ την 
έκθεση συμβάντος. 

Αρθρο 65 

Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης / Περικοπή 
παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου 

1. Στην περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανά¬ 
γκης, ο Διαχειριστής δύναται να προβεί στην έκδοση 
Εντολών Λειτουργικής Ροής, σύμφωνα με την παράγρα¬ 


φο [3] του παρόντος άρθρου και το Σχέδιο Έκτακτης 
Ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή, αξι¬ 
όπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και η τρο¬ 
φοδοσία της εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών 

2. Στην περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανά¬ 
γκης λαμβάνονται μέτρα που δε στηρίζονται στην αγο¬ 
ρά, κατά τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο, στο Σχέδιο 
Έκτακτης Ανάγκης και στον Κανονισμό 994/2010. 

3. Ως Εντολή Λειτουργικής Ροής νοείται η εντολή 
του Διαχειριστή προς τους Χρήστες Μεταφοράς κατά 
τη διάρκεια της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης ή 
της Ημέρας Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου. 
Η έκδοση Εντολής Λειτουργικής Ροής κατά τη διάρ¬ 
κεια της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης γίνεται 
με σκοπό την αντιμετώπισή της και την επάνοδο στην 
κανονική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Κάθε Χρήστης Μεταφο¬ 
ράς οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα προς την Εντολή 
Λειτουργικής Ροής που εκδίδει ο Διαχειριστής. 

4. Ο Διαχειριστής, μέσω της Εντολής Λειτουργικής 
Ροής, δύναται μεταξύ άλλων να ζητά από τους Χρήστες 
Μεταφοράς: 

Α) Τη μείωση ή τη διακοπή της παραλαβής / εικονικής 
παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου / Εικονικά 
Σημεία Εξόδου ή τη μεταβολή της παράδοσης / εικο¬ 
νικής παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εισόδου / 
Εικονικά Σημεία Εισόδου. 

Β) Την τροποποίηση των Εβδομαδιαίων και Ημερήσιων 
Δηλώσεων που υποβάλλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κεφάλαιο [4] του Κώδικα, ως προς την Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου προς παράδοση / εικονική παράδοση 
σε Σημεία Εισόδου / Εικονικά Σημεία Εισόδου ή προς 
παραλαβή / εικονική παραλαβή σε Σημεία Εξόδου / Ει¬ 
κονικά Σημεία Εξόδου, έως το ανώτατο όριο που περι¬ 
λαμβάνεται στην Εντολή Λειτουργικής Ροής. 

5. Η μείωση ή η διακοπή παραλαβής Φυσικού Αερί¬ 
ου σε Σημεία Εξόδου, σε περίπτωση Κρίσης Επιπέδου 
Έκτακτης Ανάγκης, διενεργείται σύμφωνα με τις Διαδι¬ 
κασίες Διακοπής που περιλαμβάνονται στα Παραρτή¬ 
ματα [2], [3], [4] και [5] του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
και στο Παράρτημα [III] του Κώδικα, και τον Κατάλογο 
Σειράς Διακοπής του Παραρτήματος [1] του Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης. 

6. Οι Χρήστες οφείλουν να εκτελούν άμεσα κάθε εντο¬ 
λή που εκδίδει ο Διαχειριστής σε περίπτωση Κρίσης 
Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως των Εντολών Λειτουργικής Ροής. Εντολές του Δι¬ 
αχειριστή που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της Κρίσης 
ΕπιπέδουΈκτακτης Ανάγκης και ενέργειες των Χρηστών 
σε συμμόρφωση με τις εντολές αυτές δεν συνιστούν 
παράβαση των όρων των Συμβάσεων Μεταφοράς ή των 
Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση ή των 
Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής ή των Συμβά¬ 
σεων ΥΦΑ, που έχουν συνάψει με τον Διαχειριστή. 

7. Εφόσον, κατά τη διάρκεια Κρίσης Επιπέδου Έκτα¬ 
κτης Ανάγκης, υποβληθεί από Χρήστη ΥΦΑ στο Δια¬ 
χειριστή, αίτημα για επαναπροσδιορισμό του Χρόνου 
Εκφόρτωσης ή της Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ, η οποία 
πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφω¬ 
να με την παράγραφο [10] του άρθρου [67], ο Χρήστης 
δεν καταβάλει Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος. 

8. Κατά τη διάρκεια Κρίσης ΕπιπέδουΈκτακτης Ανά- 
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γκης δεν αναστέλλονται οι οικονομικές υποχρεώσεις 
των Χρηστών σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων 
Μεταφοράς ή των Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακο¬ 
πτόμενη Βάση ή των Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης 
Ροής ή των Συμβάσεων ΥΦΑ που έχουν συνάψει με τον 
Διαχειριστή. Οι Χρήστες Μεταφοράς δεν υπόκεινται σε 
Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού και δεν εφαρμό¬ 
ζονται τα Όρια Ανοχής Χρήστη κατά το Κεφάλαιο [8] 
του Κώδικα. 

9. Σε περίπτωση Κρίσης ΕπιπέδουΈκτακτης Ανάγκης, 
ο Διαχειριστής συντάσσει έκθεση συμβάντος, η οποία 
περιλαμβάνει: 

Α) την περιγραφή της κατάστασης Κρίσης και τους 
λόγους που την προκάλεσαν, 

Β) τα μέτρα που ελήφθησαν, 

Γ) εκτίμηση της μη εξυπηρετηθείσας ζήτησης κατά 
τη διάρκεια της Κρίσης, σε περίπτωση που πραγμα¬ 
τοποιήθηκε μείωση ή διακοπή παραλαβών ως μέτρο 
διαχείρισης της Κρίσης. 

Δ) εκτίμηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δι¬ 
αχειριστή ως συνέπεια μέτρων που ενεργοποιήθηκαν. 

Εντός δέκα [10] ημερών από τη λήξη της Κρίσης Επι¬ 
πέδου Έκτακτης Ανάγκης, ο Διαχειριστής υποβάλλει 
στη ΡΑΕ την έκθεση συμβάντος. 

Αρθρο 65Α 

Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου 

1. Ως Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερί¬ 
ου νοείται κάθε Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει ή ανα¬ 
μένεται να λάβει χώρα μείωση ροής Φυσικού Αερίου στο 
ΕΣΜΦΑ λόγω φυσικών ή διαχειριστικών περιορισμών, 
ιδίως λόγω βλάβης ή Συντήρησης ή προγραμματισμένης 
παρέμβασης στο ΕΣΦΑ ή σε Συνδεδεμένα Συστήματα, 
για λόγους που δεν συνιστούν Κρίση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και στο άρ¬ 
θρο [63], 

2. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα την επέλευση ή την αναμενόμενη 
ύπαρξη Ημέρας Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού 
Αερίου. 

3. Ο Διαχειριστής, κατά τη διάρκεια ή ενόψει Ημέρας 
Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου, δύναται να 
εκδίδει Εντολή Λειτουργικής Ροής, η οποία αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση ή την πρόληψη αυτής. Ο Διαχειρι¬ 
στής, μέσω της Εντολής Λειτουργικής Ροής, δύναται να 
αιτείται από τους Χρήστες Μεταφοράς: 

Α) Τη μείωση ή τη διακοπή της παραλαβής / εικονικής 
παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου / Εικονικά 
Σημεία Εξόδου ή την τροποποίηση της παράδοσης / ει¬ 
κονικής παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εισόδου/ 
Εικονικά Σημεία Εισόδου, 

Β) την τροποποίηση των Εβδομαδιαίων και Ημερήσιων 
Δηλώσεων που υποβάλλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κεφάλαιο [4] του Κώδικα, ως προς την Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου προς παράδοση / εικονική παράδοση 
σε Σημεία Εισόδου / Εικονικά Σημεία Εισόδου ή προς 
παραλαβή / εικονική παραλαβή σε Σημεία Εξόδου / Ει¬ 
κονικά Σημεία Εξόδου, έως το ανώτατο όριο που περι¬ 
λαμβάνεται στην Εντολή Λειτουργικής Ροής. 

Κάθε Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να συμμορφώνεται 
άμεσα προς την Εντολή Λειτουργικής Ροής που εκδίδει 
ο Διαχειριστής. 


4. Κατά την Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσι¬ 
κού Αερίου δεν αναστέλλονται οι λοιπές υποχρεώσεις 
του Διαχειριστή και των Χρηστών Μεταφοράς ή των 
διαχειριστών Συνδεδεμένων Συστημάτων ή κάθε άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέ¬ 
ρον, σύμφωνα με τον Κώδικα και τις σχετικές Συμβάσεις 
Μεταφοράς, Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη 
Βάση ή/και Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 
Κατά την Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού 
Αερίου οι Χρήστες Μεταφοράς δεν υπόκεινται σε Χρέ¬ 
ωση Ημερήσιου Προγραμματισμού και δεν εφαρμόζονται 
τα Όρια Ανοχής Χρήστη κατά το Κεφάλαιο [8]. 

5. Ο Διαχειριστής δεν οφείλει ούτε υποχρεούται σε 
αποζημίωση προς οποιονδήποτε από τη λήψη μέτρων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Διαχει¬ 
ριστής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταβάλ¬ 
λει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει την 
εκδήλωση Ημέρας Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού 
Αερίου ή, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, να μετρι¬ 
άσει τις συνέπειές της. 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός έτους 
εκδηλωθεί τουλάχιστον μία Ημέρα Περιορισμένης Δια¬ 
κίνησης Φυσικού Αερίου ή συνεχόμενες τέτοιες Ημέρες, 
εκτός από την περίπτωση που η εκδήλωση οφείλεται 
σε περιορισμούς των Συνδεδεμένων Συστημάτων Φυ¬ 
σικού Αερίου, ο Διαχειριστής συντάσσειΈκθεση για τις 
Ημέρες Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου. Στην 
Έκθεση περιγράφονται (α) οι λόγοι που προκάλεσαν τη 
μείωση της Μεταφορικής Ικανότητας, (β) τα μέτρα που 
ελήφθησαν και αιτιολογία σχετικά με τις επιλογές που 
έγιναν καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
τους, (γ) μέτρα και ενέργειες για την πρόληψη εκδή¬ 
λωσης ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον. Η Έκθεση 
υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
λήξη του έτους. Οι Χρήστες δικαιούνται να λαμβάνουν 
γνώση της έκθεσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΑ 

Άρθρο 66 

Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ 

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρή¬ 
στες, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
του Κώδικα, τη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ κατά τον πλέον 
οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των Χρηστών. 

2. Η Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ παρέχεται για κάθε Φορτίο 
ΥΦΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α) Την Εκφόρτωση ΥΦΑ η οποία συνίσταται στη Σύν¬ 
δεση πλοίου ΥΦΑ, τηνΈγχυση ΥΦΑ και την Αποσύνδεση 
πλοίου ΥΦΑ. 

Β) Τη διάθεση στο Χρήστη ΥΦΑ αποθηκευτικού χώρου 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση 
του Φορτίου ΥΦΑ (Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ). 

Γ) Την αεριοποίηση του Φορτίου ΥΦΑ και την εν συ¬ 
νεχεία έγχυσή του στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του 
Σημείου Εισόδου ΥΦΑ. 

Δ) Την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων καθώς και 
κάθε ενέργειας που απαιτείται για την αποτελεσματι¬ 
κή, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική λειτουργία της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ, στο πλαίσιο παροχής των υπηρε- 
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σιών που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία (Α) έως (Γ), 
σύμφωνα με τον Κώδικα. 

3. Για την παροχή εκ μέρους του Διαχειριστή της 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ απαιτείται η σύναψη Σύμβασης 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ μεταξύ του ενδιαφερομέ¬ 
νου και του Διαχειριστή, κατά το άρθρο [71], 

4. Γ ια την παροχή της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, οι 
Χρήστες ΥΦΑ καταβάλλουν στο Διαχειριστή τις χρεώ¬ 
σεις σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ καθώς 
και κάθε άλλη χρέωση που επιβάλλεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα και τις κατ' εξουσιοδότηση του 
Νόμου εκδιδόμενες διατάξεις. 

5. Οι Χρήστες ΥΦΑ αναλαμβάνουν κάθε κόστος το 
οποίο συνδέεται με την ασφαλή προσέγγιση, πρόσδεση, 
παραμονή στην προβλήτα και απόπλου των πλοίων ΥΦΑ 
που χρησιμοποιούν. 

δ.'Ενα Πλοίο ΥΦΑ δύναται να μεταφέρει, προς εκφόρ- 
τωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ εναλλακτικώς ή συνδυ¬ 
αστικούς τα ακόλουθα: 

Α)'Ενα ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ για λογαρισμό του 
ίδιου Χρήστη ΥΦΑ. 

Β) Δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ για λογαριασμό 
δύο ή περισσοτέρων Χρηστών ΥΦΑ. 

Γ) Φορτίο ΥΦΑ Εξισσορόπησης. 

7. Η Βασική Υπηρεσία παρέχεται ξεχωριστά ανά Φορ¬ 
τίο ΥΦΑ Στην περίπτωση κατά την οποία Πλοίο ΥΦΑ 
μεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, τα στάδια 
της Σύνδεσης πλοίου ΥΦΑ και της Αποσύνδεση πλοί¬ 
ου ΥΦΑ κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] 
συντελούνται μία φορά και αφορούν στο σύνολο των 
Φορτίων ΥΦΑ που εκφορτώνονται. 

8. Δεν παρέχεται Βασική Υπηρεσία για το Φορτίο ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης. 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ μετα¬ 
φέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ ή/και Φορτίο ΥΦΑ 
Εξισσορόπησης, οι Χρήστες ΥΦΑ καθώς και ο κάτοχος 
του Φορτίου ΥΦΑ Εξισσορόπησης, ανεξάρτητα αν είναι 
ή όχι Χρήστης ΥΦΑ, ορίζουν κοινό εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο και εκπροσωπούνται από αυτόν για τους 
σκοπούς των άρθρων [67] και [68]. Από κοινό εξουδιο- 
δότημενο εκπρόσωπο οι Χρήστες ΥΦΑ της παρούσας 
παραγράφου δύνανται να εκπροσωπούνται και για τους 
σκοπούς του Μηνιαίου και Ετήσιου Προγραμματισμού 
κατά τα άρθρα [81] ως [87], 

Αρθρο 67 
Εκφόρτωση ΥΦΑ 

1. Ως Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ ορίζεται το χρονικό 
διάστημα δύο (2) Ημερών, που διατίθεται από τον Δι¬ 
αχειριστή για την εκκίνηση και ολοκλήρωση των δια¬ 
δικασιών πρόσδεσης, Εκφόρτωσης ΥΦΑ και απόπλου 
κάθε πλοίου ΥΦΑ. 

2. Ως Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ κάθε Φορτίου ΥΦΑ 
ορίζεται η πρώτη Ημέρα του Χρόνου Εκφόρτωσης. Η 
Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ καθορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου [84]. 

3. Εβδομήντα δύο (72), σαράντα οκτώ (48), είκοσι τέσ¬ 
σερις (24) και δώδεκα (12) ώρες πριν την προγραμμα¬ 
τισμένη Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ ή 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του ενημερώνει τον 
Διαχειριστή για την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του 
πλοίου ΥΦΑ. 


4. Ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του υποβάλλει στο Διαχειριστή Αναγγελία Άφιξης στο 
Αγκυροβόλιο (Νοίίοο οΐ ΑπίναΙ) τη στιγμή κατά την οποία 
το πλοίο ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ βρεθεί στο προκαθορι¬ 
σμένο από το Διαχειριστή σημείο στη θαλάσσια περι¬ 
οχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΡίΙοΙ δίαΐίοπ) και εφόσον 
ο Χρήστης ΥΦΑ έχει διευθετήσει κάθε σχετικό ζήτημα 
με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Στην περίπτωση κατά 
την οποία, πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή 
περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, τότε η Αναγγελία Αφιξης 
στο Αγκυροβόλιο υποβάλεται από τον εξουσιοδοτη¬ 
μένο εκπρόσωπο αυτών κατά την παράγραφο [9] του 
άρθρου [66]. 

5. Ο τρόπος και η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ Δια¬ 
χειριστή και πλοίου ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, τεχνικά ζητήματα 
που αφορούν στην προσέγγιση του πλοίου ΥΦΑ, στη 
Σύνδεση και στην Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στο εγχειρίδιο Δια¬ 
δικασίες Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο καταρτίζεται από 
τον Διαχειριστή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. 

6. Μετά την ασφαλή πρόσδεση και Σύνδεση του πλοί¬ 
ου ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσω¬ 
πός του και ο Διαχειριστής συνυπογράφουν τη Δήλω¬ 
ση Ετοιμότητας προς Έγχυση (ΝοΙίοσ οί Βοαάίηθεε Ιο 
ΩίεοόαΓρθ). Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ 
μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών 
ΥΦΑ, Δήλωση Ετοιμότητας προς Έγχυση υπογράφει ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός αυτών κατά την πα¬ 
ράγραφο [9] του άρθρου [66]. Η Δήλωση Ετοιμότητας 
προς Έγχυση αφορά σε όλα τα Φορτία ΥΦΑ που μετα- 
φέρονται από το Πλοίο ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκα¬ 
τάσταση ΥΦΑ. 

7. Ως Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ ορίζεται το χρονικό δι¬ 
άστημα, εκφραζόμενο σε ώρες, που μεσολαβεί από 
την υπογραφή της Δήλωσης Ετοιμότητας προς Έγχυ¬ 
ση (Δήλωση Ετοιμότητας) έως την ολοκλήρωση της 
Έγχυσης ΥΦΑ του Φορτίου ή των Φορτίων ΥΦΑ στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ. Σε περίπτωση που μαζί με το Φορτίο 
ΥΦΑ ή τα Φορτία ΥΦΑ μεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης, ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ υπολογίζεται 
ως το γινόμενο του συνολικού χρονικού διαστήματος, 
εκφραζόμενου σε ώρες, που μεσολαβεί από την υπογρα¬ 
φή της Δήλωσης Ετοιμότητας έως την ολοκλήρωση της 
Έγχυσης ΥΦΑ του Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ και 
του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, επί το λόγο της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ προς 
το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της 
Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης.. 

8. Στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης ΥΦΑ 
υπερβεί το Χρόνο Εκφόρτωσης ΥΦΑ που του διατίθε¬ 
ται, ο Διαχειριστής επιβάλει στο Χρήστη ΥΦΑ Χρέωση 
Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ εφόσον σωρευ- 
τικά: (α) Η υπέρβαση αυτή εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ 
υποχρέωσε το Διαχειριστή στην αναβολή της πρόσδε¬ 
σης ή Εκφόρτωσης ΥΦΑ από πλοίο ΥΦΑ άλλου Χρήστη 
ΥΦΑ, η οποία είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με το 
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, και επιβεβαιωθεί με 
την υποβολή της αντίστοιχης Αναγγελίας Αφιξης στο 
Αγκυροβόλιο, εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 
οποίο ο πρώτος Χρήστης υπερέβη το Χρόνο Εκφόρτω¬ 
σης ΥΦΑ και (β) δεν συντρέχει περίπτωση Ανωτέρας 
Βίας για τον Χρήστη ΥΦΑ που υπερέβη το Χρόνο Εκ¬ 
φόρτωσης ΥΦΑ 
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9. Η Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ, 
υπολογίζεται ως το γινόμενο του ακέραιου αριθμού 
ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ επί μο¬ 
ναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου 
Εκφόρτωσης ΥΦΑ). Η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης 
Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ ορίζεται ίση με χίλια πεντα¬ 
κόσια (1500) €/ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου 
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, 
η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης 
ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα 
από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της πα¬ 
ραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) μήνες 
πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από 
την Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ θε¬ 
ωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και 
πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί ο 
Διαχειριστής. Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο 
ΥΦΑ μεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, ο Δι¬ 
αχειριστής προσδιορίζει τον αριθμό ωρών υπέρβασης 
κάθε Χρήστη πολλαπλασιάζοντας τον ακέραιο αριθμό 
ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ επί το 
λόγο της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ 
προς το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ. 
Στην περίπτωση που μαζί με τα Φορτία ΥΦΑ μεταφέ- 
ρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης ο ως άνω λόγος 
διαμορφώνεται ως η Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη 
ΥΦΑ προς το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας 
Εξισορρόπησης και της Δηλωθείσας Ποσοτήτας ΥΦΑ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία, το Φορτίο ΥΦΑ Εξι- 
σορρόπησης μεταφέρεται από Χρήστη ΥΦΑ, για τον 
Χρήστη ΥΦΑ αυτόν, ο ως άνω λόγος διαμορφώνεται 
ως το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ του 
Χρήστη ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρό- 
πησης προς το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας 
ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης. 

10. Εάν πλοίο ΥΦΑ αναμένεται να καταπλεύσει στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ πριν από την προγραμματισμένη, στο 
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, Ημέρα Εκφόρτωσης ή 
μετά το πέρας του προγραμματισμένου Χρόνου Εκφόρ¬ 
τωσης ΥΦΑ ή στην περίπτωση κατά την οποία η Ποσό¬ 
τητα του Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ 
η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ 
υπερβαίνει ή υπολείπεται της Δηλωθείσας Ποσότητας 
ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 
Όριο Ανοχής Προγραμματισμού Φορτίου ΥΦΑ κατά την 
παράγραφο [6] του Αρθρου [68], ο Χρήστης ΥΦΑ υπο¬ 
βάλλει στον Διαχειριστή Αίτηση τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. Η Αίτηση τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ θεωρείται αίτη¬ 
ση μη προγραμματισμένης εκφόρτωσης, υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο [2] του άρθρου [88] και 
αξιολογείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τη δια¬ 
δικασία των παραγράφων [3] έως [9] του άρθρου [88]. 
Με την αίτηση ο Χρήστης ΥΦΑ συνυποβάλλει απόδειξη 
καταβολής του Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ το οποίο καθορίζεται ως 

εξή ς: 

Α) Εφόσον η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ υποβληθεί το αργότερο έως και 
πέντε (5) Ημέρες πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης: 

(ί) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης ή 
του Χρόνου Εκφόρτωσης, το Τέλος Αίτησης Τροπο¬ 


ποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ ισούται 
με το είκοσι τοις εκατό (20%) της Χρέωσης Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά 
την παράγραφο [8] του άρθρου [86]. 

(ϋ) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ποσότητας του Φορτίου 
ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της Χρέωσης Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ 
κατά τις παραγράφους [5] και [7] του άρθρου [68], όπου 
αντί της Εγχυθείσας Ποσότητας ΥΦΑ λαμβάνεται υπό¬ 
ψη το άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ προς έγχυση στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης 
που δηλώνονται στην αίτηση. 

Β) Εφόσον η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ υποβληθεί εντός του χρονικού δια¬ 
στήματος μεταξύ της τέταρτης Ημέρας πριν την Ημέρα 
Εκφόρτωσης και της Ημέρας Εκφόρτωσης: 

(ί) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης ή 
του Χρόνου Εκφόρτωσης, το Τέλος Αίτησης Τροποποί¬ 
ησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με 
τη Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης 
κατά την παράγραφο [8] του άρθρου [86], μειούμενη 
κατά το γινόμενο του ενός πέμπτου αυτής επί τη δια¬ 
φορά μεταξύ της Ημέρας Εκφόρτωσης από την Ημέρα 
κατά την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. 

(ϋ) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ποσότητας του Φορτίου 
ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με τη Χρέωση Προγραμμα¬ 
τισμού Ποσότητας ΥΦΑ κατά την παράγραφο [6] του άρ¬ 
θρου [68] μειούμενη κατά το γινόμενο του ενός πέμπτου 
αυτής επί τη διαφορά μεταξύ της Ημέρας Εκφόρτωσης 
από την Ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση 
τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. 
Για τον υπολογισμό της Χρέωσης Προγραμματισμού 
Ποσότητας ΥΦΑ, αντί της Εγχυθείσας Ποσότητας ΥΦΑ 
λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ προς 
έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης που δηλώνονται στην αίτηση. 

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση τροπο¬ 
ποίησης αφορά στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας 
Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης και της Ποσό¬ 
τητας του Φορτίου ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίη¬ 
σης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ υπολογίζεται 
ως το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων των ως άνω 
δύο περιπτώσεων. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. 
Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το 
Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, το Τέλος Αίτησης 
Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ 
καθώς και το κατά περίπτωση ανώτατο όριο του Τέλους 
Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμμα¬ 
τος ΥΦΑ καθορίζονται με απόφαση του Διαχειριστή 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) 
μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερουΈτους. Τα έσοδα 
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από το Τέλος Αίτησης τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής 
Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ μετα¬ 
φέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, 
προκειμένου για τον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας 
Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης, η αίτηση υπο¬ 
βάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών 
κατά την παράγραφο [9] του άρθρου [66]. Το Τέλος 
Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμμα¬ 
τος ΥΦΑ για την περίπτωση του επαναπροσδιορισμού 
της Ημέρας Εκφόρτωσης επιμερίζεται αναλογικά της 
Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς τη Δη- 
λωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ. 

11. Ο Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να πραγματοποιήσει την 
Εκφόρτωση ΥΦΑ σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρό¬ 
γραμμα ΥΦΑ σε περίπτωση κατά την οποία: 

Α) Η αίτηση επαναπροσδιορισμού Χρόνου Εκφόρτω¬ 
σης απορριφθεί από τον Διαχειριστή, κατά την περί¬ 
πτωση Γ) της παραγράφου [5] του άρθρου [88]. 

Β) Ο Χρήστης ΥΦΑ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του δεν υποβάλει δήλωση αποδοχής των προϋποθέσεων 
που τίθενται από τον Διαχειριστή εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου [8] του άρθρου [88]. 

Στις περιπτώσεις Α) και Β) ανωτέρω, ο Διαχειριστής 
επιστρέφει στον Χρήστη ΥΦΑ το Τέλος Αίτησης Τρο¬ 
ποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. Ο 
Διαχειριστής επιστρέφει το εν λόγω Τέλος και στην πε¬ 
ρίπτωση αποδοχής, κατά τη διαδικασία των παραγρά¬ 
φων [3] έως [9] του άρθρου [88], αίτησης τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ η οποία αφορά σε 
επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης έως και 
κατά δύο (2) Ημέρες νωρίτερα της Ημέρας Εκφόρτωσης 
που έχει δηλωθεί στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της εκφόρτωσης από τον Χρήστη 
ΥΦΑ εφαρμόζεται η παράγραφος [8] του άρθρου [86]. Ο 
Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε καταβολή σταλιών ή 
οποιοσδήποτε αποζημίωσης προς το Χρήστη ΥΦΑ σε 
περίπτωση απόρριψης αιτήματος τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. 

12. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, 
στην περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δεν 
επιτρέπει σε πλοίο ΥΦΑ Χρήστη την πρόσδεση ή την 
Εκφόρτωση ΥΦΑ εντός του αντίστοιχου Χρόνου Εκφόρ¬ 
τωσης ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει στο Χρήστη ΥΦΑ σταλιές. 
Οι σταλιές υπολογίζονται ως το γινόμενο του ακέραιου 
αριθμού ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ 
επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Υπολογισμού 
Σταλιών) το οποίο ορίζεται ίσο με χίλια πεντακόσια 
(1500) €/ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου 
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, η 
Μοναδιαία Χρέωση Υπολογισμού Σταλιών καθορίζεται 
με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της 
ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του 
άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη 
κάθε δεύτερου Έτους. Τα έξοδα για την καταβολή στα¬ 
λιών θεωρούνται έξοδα της Βασικής Δραστηριότητας 
ΥΦΑ και χρεώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που 
τηρεί ο Διαχειριστής. Στην περίπτωση κατά την οποία, 
πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων 
Χρηστών ΥΦΑ, οι σταλιές επιμερίζονται αναλογικά της 


Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ προς το 
άθροισμα των Δηλωθεισών Ποσοτήτων ΥΦΑ όλων των 
Χρηστών ΥΦΑ των οποίων τα Φορτία ΥΦΑ μεταφέρονται 
με το συγκεκριμένο πλοίο. 

13. Στην περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα πλοία 
έχουν υποβάλει στο Διαχειριστή Αναγγελία Αφιξης στο 
Αγκυροβόλιο αλλά η προσέγγιση και πρόσδεση τους 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ δεν είναι δυνατή για οποιον- 
δήποτε λόγο, ο Διαχειριστής καταρτίζει κατάλογο σει¬ 
ράς προτεραιότητας προς Εκφόρτωση ΥΦΑ. Υψηλότερη 
προτεραιότητα παραχωρείται στα πλοία ΥΦΑ που προ¬ 
ηγούνται χρονικά βάσει του Τελικού Μηνιαίου Προγράμ¬ 
ματος ΥΦΑ, ανεξάρτητα από το χρόνο αποστολής των 
σχετικών Αναγγελιών Άφιξης στο Αγκυροβόλιο. 

14. Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης, ο Διαχειριστής 
ή ο Χρήστης ΥΦΑ μπορεί να απαιτήσουν από τον αντι¬ 
συμβαλλόμενό τους στη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ τη διακοπή της διαδικασίας Εκφόρτωσης ΥΦΑ 
πλοίου του Χρήστη ΥΦΑ το οποίο έχει προσδέσει στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ και τον άμεσο απόπλου αυτού. Τόσο 
ο Χρήστης ΥΦΑ όσο και ο Διαχειριστής οφείλουν να 
συμμορφώνονται άμεσα σε ανάλογες απαιτήσεις του 
άλλου μέρους. 

15. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [7], σε περί¬ 
πτωση που μαζί με Φορτίο ΥΦΑ μεταφέρεται και Φορτίο 
ΥΦΑ Εξισορρόπησης, κάθε αναφορά στο άρθρο αυτό 
σε Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο άθροισμα του 
Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ 
ή του Φορτίου ΥΦΑ περισσότερων Χρηστών και του 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. 

16. Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμ¬ 
ματος υποβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία 
τμήμα ή το σύνολο Φορτίου ΥΦΑ πρόκειται να εκφορτω¬ 
θεί από Χρήστη ΥΦΑ (Νέος Χρήστης ΥΦΑ) διαφορετικό 
του Χρήστη ΥΦΑ ο οποίος έχει καταχωρηθεί (Αρχικός 
Χρήστης ΥΦΑ) στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση αυτή, Αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται 
και από τους δύο Χρήστες κατά την παράγραφο [2] 
του άρθρου [88] και αξιολογείται από τον Διαχειριστή 
σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων [3] έως [9] 
του άρθρου [88]. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τε¬ 
λικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ για την περίπτωση 
που η αίτηση υποβληθεί εντός του χρονικού διαστή¬ 
ματος μεταξύ της τέταρτης Ημέρας πριν την Ημέρα 
Εκφόρτωσης και της Ημέρας Εκφόρτωσης ισούται με 
το δύο τοις εκατό (2%) της Χρέωσης Προγραμματισμού 
Ποσότητας ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [5] και [7] του 
άρθρου [68] και επιμερίζεται αντιστοίχως αναλογικά του 
Φορτίου ΥΦΑ που παραμένει στον Αρχικό Χρήστη ΥΦΑ 
και του Φορτίου ΥΦΑ που διατίθεται στον Νέο Χρήστη 
ΥΦΑ. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνι¬ 
αίου Προγράμματος ΥΦΑ για την περίπτωση αλλαγής 
Χρήστη είναι μηδενικό στην περίπτωση που η αίτηση 
υποβληθεί το αργότερο έως και πέντε (5) Ημέρες πριν 
την Ημέρα Εκφόρτωσης. 

Άρθρο 68 
Έγχυση ΥΦΑ 

1. Οι Χρήστες ΥΦΑ οφείλουν να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης και της εν¬ 
σωμάτωσης των κατάλληλων όρων στις συμβάσεις που 
συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 
στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφαλίζεται 
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ότι το ΥΦΑ που παραδίδεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ 
πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου. 

2. Οι Χρήστες ΥΦΑ, ή στην περίπτωση που πλοίο ΥΦΑ 
μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών 
ΥΦΑ ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός αυτών κατά την 
παράγραφο [9] του άρθρου [66], οφείλουν να ενημε¬ 
ρώνουν το Διαχειριστή σχετικά με την Ποσότητα και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΥΦΑ που πρόκειται 
να παραδώσουν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο Διαδικασίες 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

3. Σε περίπτωση που Φορτίο ΥΦΑ δεν πληροί τις Προ¬ 
διαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής 
δικαιούται να μην επιτρέψει την Έγχυση μέρους ή του 
συνόλου του Φορτίου ΥΦΑ. ή των Φορτίων ΥΦΑ που 
πρόκειται να παραδοθούν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

4. Σε περίπτωση που μαζί με Φορτίο ή Φορτία ΥΦΑ 
μεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης: 

Α) Η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ υπολογί¬ 
ζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικά μετρηθείσας 
Ποσότητας ΥΦΑ μετά την έγχυση του Φορτίου ΥΦΑ ή 
των Φορτίων ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ και 
της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης ΥΦΑ. 

Β) Η Εγχυθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης ΥΦΑ ισού- 
ται με τη Δηλωθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης ΥΦΑ. 

5. Σε περίπτωση που η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ 
Χρήστη ΥΦΑ, σε μονάδες όγκου, υπερβαίνει ή υπολεί¬ 
πεται της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ, σε μονάδες 
όγκου, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του Ορίου Ανοχής 
Προγραμματισμού Φορτίου ΥΦΑ, ο Διαχειριστής χρεώ¬ 
νει τον Χρήστη ΥΦΑ με τη Χρέωση Προγραμματισμού 
Ποσότητας ΥΦΑ. Το Όριο Ανοχής Προγραμματισμού 
Φορτίου ΥΦΑ ισούται με δέκα τοις εκατό (10%). 

6. Η Χρέωση Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ 
υπολογίζεται ως το γινόμενο της Χρέωσης Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, υπο¬ 
λογισμένης βάσει της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ επί 
το λόγο της απόλυτης τιμής της διαφοράς μεταξύ της 
Εγχυθείσας και της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ προς 
τη Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ, επί συντελεστή προ- 
σαύξησης ίσο με τρία (3). Η Χρέωση Προγραμματισμού 
Ποσότητας ΥΦΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Στην περίπτωση κατά 
την οποία Πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει δύο ή περισσότερα 
φορτία ΥΦΑ το ως άνω όριο στην Χρέωση Προγραμμα¬ 
τισμού αφορά ξεχωριστά κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σύνο¬ 
λο των Φορτίων ΥΦΑ που μεταφέρονται για λογαριασμό 
του από το συγκεκριμένο πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση 
του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή 
του Κώδικα, ο συντελεστής προσαύξησης καθώς και το 
ανώτατο όριο της Χρέωσης Προγραμματισμού Ποσό¬ 
τητας ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις 
(3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα 
έσοδα από τη Χρέωση Προγραμματισμού Ποσότητας 
ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας 
ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που 
τηρεί ο Διαχειριστής. 

7. Στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον Χρήστη ΥΦΑ 
κάθε Μήνα επισυνάπτεταιΈντυπο Χρέωσης Προγραμμα¬ 
τισμού Ποσότητας ΥΦΑ. Πρότυπο του εντύπου Χρέωσης 
Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 


8. Για την εφαρμογή των παραγράφων [3], [5] και [6], 
σε περίπτωση που μαζί με Φορτίο ΥΦΑ μεταφέρεται 
και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης, κάθε αναφορά σε Πο¬ 
σότητα Φορτίου ΥΦΑ, σε Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ 
και σε Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ αφορά αντιστοίχως 
στο άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και 
του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης, στο άθροισμα της 
Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Πο¬ 
σότητας Εξισορρόπησης και στο άθροισμα της Εγχυ- 
θείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της Εγχυθείσας Ποσότητας 
Εξισορρόπησης. 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ μετα¬ 
φέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, τότε η Εγχυθείσα 
Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της συνολικά μετρηθείσας Ποσότητας ΥΦΑ μετά 
την έγχυση των Φορτίων ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης 
ΥΦΑ πολλαπλασιασμένη (η προκύπτουσα διαφορά) επί 
τον λόγο της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ 
προς τη Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ. 

Άρθρο 69 

Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ 

1. Στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, διατίθεται 
στους Χρήστες ΥΦΑ αποθηκευτικός χώρος στην Εγκα¬ 
τάσταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση κάθε 
Φορτίου ΥΦΑ (Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης). 

2. Ως Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης νοείται η 
χρονική περίοδος ακέραιου αριθμού διαδοχικών Ημερών, 
αρχόμενη από την Ημέρα που έπεται της Ημέρας Εκ¬ 
φόρτωσης σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. 

3. Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορ¬ 
τίο ΥΦΑ καθορίζεται ως εξής: 

Α) Κατά τη διάρκεια του Χρόνου Έγχυσης ΥΦΑ, ο 
Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης αυξάνεται γραμμικά 
έως μια μέγιστη τιμή (Μέγιστος Χώρος Προσωρινής 
Αποθήκευσης). Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έγχυσης ΥΦΑ 
θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονα αεριοποί¬ 
ηση ΥΦΑ με ωριαίο ρυθμό αεριοποίησης που υπολογί¬ 
ζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΩΤΡΑ = ——— (Μ\νΗ/ώρα) 
ν*24 

Όπου: 

ΩΤΡΑ: Ωριαίος ρυθμός αεριοποίησης (ΜίΛ/ό/ώρα) 

Φ: Το Φορτίο ΥΦΑ (Μ\Λ/Ιί) σύμφωνα με το Τελικό 

Μηνιαίο Πρόγραμμα 

ν: Η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης (Ημέ¬ 

ρες) σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμ¬ 
μα 

Ο Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης προσ¬ 
διορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΜΧΠΑ = Φ - ΩΤΡΑ * Ι χΕ (ΜλΥΙι) 

Όπου: 

ΜΧΠΑ: Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης 
(Μ\Λ/Ιί) 

ί ΧΕ : Ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) σύμφωνα με 

το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. 
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Β) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσωρινής Απο¬ 
θήκευσης, ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης μειώνεται 
γραμμικά κατά τρόπο ώστε στο τέλος της Περιόδου 
αυτής να ισούται με μηδέν. 

4. Στην περίπτωση που η Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρό¬ 
γραμμα ΥΦΑ, η μέγιστη διάρκεια της Περιόδου Προσωρι¬ 
νής Αποθήκευσης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) διαδοχικές 
Ημέρες (Μέγιστη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης). 

5. Στην περίπτωση που η έναρξη Εκφόρτωσης Φορτίου 
ΥΦΑ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ, αλλά η Έγχυση Φορτίου ΥΦΑ ολο¬ 
κληρώνεται μετά το πέρας του αντίστοιχου Χρόνου 
Εκφόρτωσης ΥΦΑ, η μέγιστη διάρκεια της Περιόδου 
Προσωρινής Αποθήκευσης ορίζεται σε δέκα επτά (17) 
διαδοχικές Ημέρες. 

6. Ο Διαχειριστής δύναται να μειώνει την Περίοδο Προ¬ 
σωρινής Αποθήκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο [9] του άρθρου [67], στην παράγραφο [5] του 
άρθρου [87] και στην περίπτωση Β) της παραγράφου [5] 
του άρθρου [88] ή κατόπιν σχετικού αιτήματος του Χρήστη 
στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Παροχής Βασικής Υπηρε¬ 
σίας ΥΦΑ, Ετήσιας Δήλωσης ΥΦΑ ή Μηνιαίας Δήλωσης 
ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα [71], [82] και [84] 
αντιστοίχως. Κατά τη μείωση της Περιόδου Προσωρινής 
Αποθήκευσης, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη ιδίως το 
Διαθέσιμο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, 
το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, τη Δεσμευμένη Δυνα¬ 
μικότητα Αεριοποίησης των Χρηστών ΥΦΑ και τη Δυναμι¬ 
κότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

7. Ο Διαχειριστής παρέχει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ Πρό¬ 
σθετο Αποθηκευτικό Χώρο σύμφωνα με τη διαδικασία 
και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου [76]. 
Η παροχή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου δεν συ- 
μπεριλαμβάνεται στη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ. 

8. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ μετα¬ 
φέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ προς εκφόρτωση 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενός ή περισσότερων Χρηστών 
ΥΦΑ, ο ΧρόνοςΈγχυσης είναι κοινός για όλα τα Φορτία 
ΥΦΑ και είναι ίσος με τον μέγιστο ΧρόνοΈγχυσης που 
δηλώθηκε από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν το εν 
λόγω πλοίο σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. 
Η δε Έγχυση των Φορτίων ΥΦΑ θεωρείται ότι ολοκλη¬ 
ρώνεται ταυτόχρονα για όλα τα Φορτία. 

Αρθρο 70 
Αεριοποίηση ΥΦΑ 

1. Για την αεριοποίηση Φορτίου ΥΦΑ το οποίο πα- 
ραδίδεται από Χρήστη ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ 
απαιτείται η δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
ΥΦΑ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορτίου 
ΥΦΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΕΔΑ = —-5— * [ν * 24 - | 1 (Μ\νΐι/Ημέρα) 
ν 2 * 24 1 1χΕ - 1 

Οπου: 

ΕΔΑ: Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορ¬ 
τίου ΥΦΑ (Μννίι/Ημέρα) 

Φ: Το Φορτίο ΥΦΑ (Μ\Α/ίι) σύμφωνα με το Τελικό 

Μηνιαίο Πρόγραμμα 

ν: Η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης (Ημέρες) 

σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 

1 ΧΕ : Ο ΧρόνοςΈγχυσης ΥΦΑ (ώρες) σύμφωνα με το 

Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 


3. Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Χρήστη 
ΥΦΑ για κάθε Ημέρα ορίζεται ως το άθροισμα των 
Ελάχιστων Δυναμικοτήτων Αεριοποίησης Φορτίων ΥΦΑ 
του Χρήστη ΥΦΑ για τα οποία δεν έχει παρέλθει η 
αντίστοιχη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης. 

4. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να δεσμεύει Δυ¬ 
ναμικότητα Αεριοποίησης στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που συνάπτει με το Δια¬ 
χειριστή η οποία: 

Α) Είναι τουλάχιστον ίση με την εκάστοτε Ελάχιστη 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ. 

Β) Ισούται με το άθροισμα της εκάστοτε Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας Παράδοσης η οποία έχει δεσμευτεί 
στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ από τον Χρήστη ΥΦΑ, υπό 
τυχόν ιδιότητά του και ως Χρήστη Μεταφοράς, ή από 
άλλους Χρήστες Μεταφοράς, κατά το μέρος που αυτοί 
εξυπηρετούνται από το Χρήστη ΥΦΑ, για την παράδοση 
Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς. 

5. Σε περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ συνάπτει περισ¬ 
σότερες της μίας (1) Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ με τον Διαχειριστή, η Δεσμευμένη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης του Χρήστη ΥΦΑ υπολογίζεται κάθε Ημέ¬ 
ρα ως το άθροισμα της Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
την οποία δεσμεύει ο Χρήστης ΥΦΑ μέσω κάθε Σύμβα¬ 
σης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ η οποία είναι σε ισχύ 
κατά την Ημέρα αυτή. 

6. Οι περιορισμοί της παραγράφου [4] δεν ισχύουν για 
τις Ημέρες κατά τις οποίες: 

Α) Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ είναι 
αρνητικό ή μηδέν, ή 

Β) Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης του Φορτίου 
ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ είναι μηδενικός. 

7. Η Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται κάθε Ημέρα 
για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ καθορίζεται από την 
Ημερήσια Δήλωση την οποία υποβάλλουν οι Χρήστες 
Μεταφοράς τους οποίους εξυπηρετεί ο Χρήστης ΥΦΑ. 
Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παραλαμβάνει στο Ση¬ 
μείο Εισόδου ΥΦΑ, Ποσότητες Φυσικού Αερίου από την 
Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως αυτές δηλώνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του Κεφαλαίου [4] του Κώδικα, μέχρι 
το ύψος της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
του Χρήστη ΥΦΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου [8], 
καθώς και της τήρησης των λοιπών διατάξεων του Κώ¬ 
δικα και ιδίως των διατάξεων των άρθρων [69] και [79], 

8. Σε περίπτωση που η Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
η οποία δηλώνεται από Χρήστη Μεταφοράς ότι θα 
παραδοθεί στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ υπερβαίνει την 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αντιστοιχεί στη Δεσμευ¬ 
μένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης των Χρηστών ΥΦΑ 
οι οποίοι τον εξυπηρετούν, ο Διαχειριστής τροποποιεί 
την Εβδομαδιαία Δήλωση ή απορρίπτει την Ημερήσια 
Δήλωση του Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τη δι¬ 
αδικασία του Κεφαλαίου [4] του Κώδικα, εκτός εάν με 
τη Δήλωση συνυποβάλλεται έγγραφη συναίνεση των 
Χρηστών ΥΦΑ που εξυπηρετούν τον Χρήστη Μεταφοράς 
σχετικά με την αεριοποίηση ΥΦΑ και την παράδοση της 
δηλωθείσας Ποσότητας Φυσικού Αερίου στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ και εφόσον η παράδοση της εν λόγω 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ 
είναι εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη Δυνα¬ 
μικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά 
την εν λόγω Ημέρα. 
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9. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τον Ετήσιο και 
Μηνιαίο Προγραμματισμό ΥΦΑ, τις Συμβάσεις Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ τις οποίες έχει συνάψει καθώς και 
τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης την οποία δεσμεύει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ¬ 
θρου 71 του Νόμου για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου 
και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, υπολογίζει 
και δημοσιεύει: 

Α) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία είναι δια¬ 
θέσιμη για κάθε Ημέρα κάθε Έτους, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση του Τελικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ. 

Β) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία είναι δια¬ 
θέσιμη για κάθε Ημέρα κάθε Μήνα, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. 

10. Ως Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης 
ΥΦΑ ορίζεται η ελάχιστη Ποσότητα ΥΦΑ η οποία απαι¬ 
τείται να αεριοποιείται ανά Ημέρα προκειμένου να εί¬ 
ναι δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει τον 
Ελάχιστο Ημερήσιο Ρυθμό Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ. 

Άρθρο 71 

Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ 

1. Δικαίωμα σύναψης Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ (Σύμβαση ΥΦΑ) με το Διαχειριστή έχουν οι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, εφό¬ 
σον αποδεδειγμένα πληρούν τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α)Έχουν οι ίδιοι δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς, υπό 
την ιδιότητά τους και ως Χρήστες Μεταφοράς. 

Β) Εξυπηρετούν άλλους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι 
έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς. 

2. Η Σύμβαση ΥΦΑ συνάπτεται για χρονική περίοδο 
η οποία αποτελεί ακέραια πολλαπλάσια της μίας (1) 
Ημέρας και κατ’ ελάχιστο για τη χρονική περίοδο μετα¬ 
ξύ της Μέγιστης Ημερομηνίας Έναρξης Σύμβασης ΥΦΑ 
και της Ελάχιστης Ημερομηνίας Λήξης Σύμβασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών. Ως Μέγιστη Ημερομηνία 
Έναρξης Σύμβασης ΥΦΑ ορίζεται η πρώτη Ημέρα της 
Αρχικής Περιόδου Εκφόρτωσης του πρώτου χρονικά 
Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η Σύμβαση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο στοιχείο ίν) της περίπτωσης Β) 
της παραγράφου [7], Ως Ελάχιστη Ημερομηνία Λήξης 
Σύμβασης ΥΦΑ ορίζεται η Ημέρα η οποία προκύπτει 
από το άθροισμα της επόμενης της τελευταίας Ημέρας 
της Αρχικής Περιόδου Εκφόρτωσης και της Περιόδου 
Προσωρινής Αποθήκευσης του τελευταίου Φορτίου ΥΦΑ 
στο οποίο αφορά η Σύμβαση. 

3. Η Σύμβαση ΥΦΑ καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα 
με την πρότυπη σύμβαση η οποία εκδίδεται κατά τα 
οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 68 του Νόμου (Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ). 

4. Η Σύμβαση ΥΦΑ παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο 
Χρήστη δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε σχετική νόμιμη 
ενέργεια τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα και επι¬ 
βάλλει την υποχρέωσή του να εξοφλεί τις χρεώσεις 
που του αναλογούν σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ και τις διατάξεις του Κώδικα. 

5. Στη Σύμβαση ΥΦΑ προσδιορίζονται τουλάχιστον: 

Α) Η Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του 

Χρήστη ΥΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα¬ 
φο [4] του άρθρου [70]. 


Β) Οι όροι παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ από 
τον Διαχειριστή και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
του Χρήστη, σύμφωνα με τον Κώδικα. 

Γ) Τα όρια συμβατικής ευθύνης των συμβαλλόμενων 
μερών και οι απαιτούμενες εγγυήσεις που κατατίθενται 
από τον Χρήστη ΥΦΑ για τη σύναψη της Σύμβασης κα¬ 
θώς και η διαδικασία τιμολόγησης από τον Διαχειριστή 
και πληρωμής από τον Χρήστη ΥΦΑ του τιμήματος για 
την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

Δ) Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λύσης ή καταγ¬ 
γελίας της σύμβασης καθώς και η διαδικασία επίλυ¬ 
σης διαφορών που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

Ε) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης και ανα¬ 
προσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής 
του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυ¬ 
σικού αερίου. 

6. Για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ υποβάλλεται στο Διαχειριστή εγγράφως ή μέσω 
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος Αίτηση Πα¬ 
ροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα 
στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ. Η Αίτηση συνοδεύεται από 
τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται κατά τα προ¬ 
βλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ. Σε περίπτωση 
που, εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την 
υποβολή της Αίτησης Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, 
ο αϊτών έχει συνάψει τουλάχιστον μία Σύμβαση ΥΦΑ με 
τον Διαχειριστή, με τη νέα Αίτηση συνυποβάλλονται 
μόνο τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα τα 
οποία έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με την αμέσως 
προηγούμενη Αίτηση, καθώς και βεβαίωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του αιτούντος περί του ότι τα λοιπά, ήδη 
υποβληθέντα με την αμέσως προηγούμενη Αίτησή του, 
νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε ισχύ και δεν 
έχουν τροποποιηθεί. Η Αίτηση Παροχής Βασικής Υπη¬ 
ρεσίας ΥΦΑ υποβάλλεται στο Διαχειριστή το αργότερο 
σαράντα πέντε (45) Ημέρες πριν την έναρξη του Μήνα 
εντός του οποίου προγραμματίζεται η πρώτη εκφόρ- 
τωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό του αιτούντος, με 
την επιφύλαξη της περίπτωσης Α) της παραγράφου [9] 
του άρθρου [88]. 

7. Με την Αίτηση Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ 
ο Χρήστης δηλώνει: 

Α) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης την οποία επιθυμεί 
να δεσμεύσει. 

Β) Πρόγραμμα εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ για κάθε 
Μήνα κατά τον οποίο η Σύμβαση θα είναι σε ισχύ. Στην 
περίπτωση που η επιθυμητή διάρκεια της Σύμβασης 
ΥΦΑ είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) Μηνών, το πρό¬ 
γραμμα εκφορτώσεων υποβάλλεται για κάθε Μήνα από 
την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβα¬ 
σης έως: (α) το τέλος τουΈτους υποβολής της αίτησης 
ή (β) εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Παροχής Βασι¬ 
κής Υπηρεσίας ΥΦΑ έως το τέλος τουΈτους κατά το 
οποίο υποβάλλεται η ανωτέρω αίτηση είναι μικρότερο 
των δώδεκα (12) εβδομάδων, το νωρίτερο μεταξύ του 
τέλους του επόμενου Έτους ή του Μήνα λήξης της 
Σύμβασης ΥΦΑ. Το πρόγραμμα εκφορτώσεων για κάθε 
Μήνα περιλαμβάνει: 

(ί) Το συνολικό αριθμό Φορτίων ΥΦΑ που ο αϊτών 
επιθυμεί να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του Μήνα. 

(ϋ) Την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ και το όνομα του 
πλοίου ΥΦΑ που θα το μεταφέρει, εφόσον είναι γνωστό. 
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(ιϋ) Τον ΧρόνοΈγχυσης ΥΦΑ που ο Χρήστης εκτιμά 
ότι απαιτείται για την εκφόρτωση κάθε Φορτίου ΥΦΑ. 

(ίν) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και χρο¬ 
νική περίοδο τεσσάρων (4) Ημερών εντός της οποίας 
περιλαμβάνεται ο Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ (Αρχική 
Περίοδος Εκφόρτωσης), κάθε Φορτίου ΥΦΑ. 

(ν) Την επιθυμητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 
για κάθε Φορτίο ΥΦΑ. 

8. Στην περίπτωση που ο αϊτών συμμετείχε στον Ετή¬ 
σιο Προγραμματισμό ΥΦΑ και έχει προγραμματιστεί 
η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό του σε 
ορισμένους από τους επόμενους Μήνες, δεν υποβάλλο¬ 
νται τα στοιχεία της περίπτωσης Β) της προηγούμενης 
παραγράφου για τους Μήνες αυτούς. 

9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειριστής 
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής τους. 

10. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία 
Αίτησης ΥΦΑ λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη Δυναμι¬ 
κότητα Αεριοποίησης που έχει δεσμευτεί από άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ, το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, τα 
σχετικά Τελικά Μηνιαία Προγράμματα ΥΦΑ και το Ετή¬ 
σιο Πρόγραμμα Συντήρησης του ΕΣΦΑ. 

11. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής κρί¬ 
νει ότι η αίτηση είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος 
απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [14], 
καλεί τον αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ εντός προθεσμίας η οποία προκύ¬ 
πτει, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο [88], 
ως η μικρότερη μεταξύ των δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την Ημερομηνία Αίτησης ΥΦΑ και της εικοστής 
(20ης) Ημέρας πριν την έναρξη του Μήνα εντός του 
οποίου άρχεται η παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ. Σε περίπτωση που η Αίτηση Παροχής Βα¬ 
σικής Υπηρεσίας ΥΦΑ αφορά σε μη προγραμματισμένη 
εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, εφαρμόζονται οι προθεσμίες 
του άρθρου [88]. 

12. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής: 

Α) Διαπιστώσει ελλείψεις στα υποβαλλόμενα δικαι- 
ολογητικά, 

Β) Κρίνει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως ή 
μερικώς το πρόγραμμα εκφορτώσεων που υπέβαλε ο 
αϊτών σύμφωνα με την περίπτωση Β) της παραγράφου 

[7] , καλεί τον αιτούντα για τη συμπλήρωση της αίτησης 
ή για την τροποποίηση αυτής εντός προθεσμίας οκτώ 

(8) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Αίτησης 
ΥΦΑ. Σε περίπτωση που συντρέχει η περίπτωση Β), ο 
Διαχειριστής προτείνει στον αιτούντα εναλλακτικό πρό¬ 
γραμμα εκφορτώσεων για τους Μήνες κατά τους οποί¬ 
ους το πρόγραμμα εκφορτώσεων της Αίτησης Παροχής 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. 
Εάν ο αϊτών δεν υποβάλει στον Διαχειριστή εμπρόθεσμα 
τα ζητούμενα στοιχεία ή δεν προβεί σε σχετικές τρο¬ 
ποποιήσεις του προγράμματος εκφορτώσεων, η αίτηση 
απορρίπτεται. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με 
την αίτηση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
περιέλευση σε αυτόν των νέων στοιχείων που υποβλή¬ 
θηκαν από τον αιτούντα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 
κριτήρια της παραγράφου [11]. Εφόσον ο Διαχειριστής 
κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος 
απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [14], 
καλεί τον αιτούντα να υπογράψει τη Σύμβαση Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ εντός προθεσμίας η οποία προκύ¬ 


πτει, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο [88], 
ως η μικρότερη μεταξύ των πέντε (5) εργάσιμων από την 
περιέλευση στον Διαχειριστή των νέων στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από τον αιτούντα και της εικοστής (20ης) 
Ημέρας πριν την έναρξη του Μήνα εντός του οποίου 
άρχεται η παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ. Σε περίπτωση που η Αίτηση Παροχής Βασικής 
Υπηρεσίας ΥΦΑ αφορά σε μη προγραμματισμένη εκ¬ 
φόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, εφαρμόζονται οι προθεσμίες 
του άρθρου [88]. 

13. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την αίτηση 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι πλήρης ή συ¬ 
ντρέχει λόγος άρνησης πρόσβασης κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου [14]. Η απόρριψη αιτήσεως τεκμηρι¬ 
ώνεται πλήρως από τον Διαχειριστή, γνωστοποιείται 
στον αιτούντα συνοδευόμενη από τυχόν αποδεικτικά 
έγγραφα και στοιχεία και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

14. Άρνηση πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ επι¬ 
τρέπεται εφόσον: 

Α) Η σύναψη της σχετικής Σύμβασης Χρήσης Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ ενδέχεται να εμποδίζει το Διαχειριστή 
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί. 

Β) Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία 
κατά τη διάταξη του άρθρου 68, παράγραφος 2, περί¬ 
πτωση α), πέμπτο εδάφιο του Νόμου. 

Γ) Η αιτούμενη προς δέσμευση Δυναμικότητα Αερι¬ 
οποίησης υπερβαίνει την διαθέσιμη Δυναμικότητα Αε¬ 
ριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ ή τη Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης που έχει δεσμευθεί στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ από Χρήστες Μεταφοράς τους οποίους 
ο αϊτών δηλώνει ότι θα εξυπηρετεί. 

Δ) Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως 
ή μερικώς το πρόγραμμα εκφορτώσεων του αιτούντα 
και ο αϊτών δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη από το 
Διαχειριστή τροποποίηση ή έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία που τίθεται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παραγράφου [12], 

Ε) Η αιτούμενη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
Φορτίου ΥΦΑ υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Προσω¬ 
ρινής Αποθήκευσης κατά το άρθρο [69]. 

15. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ΥΦΑ, Χρή¬ 
στης ΥΦΑ οφείλει να αιτηθεί τη μεταβολή της Δυνα¬ 
μικότητας Αεριοποίησης που δεσμεύει προκειμένου 
να τηρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο [4] του 
άρθρου [70]: 

Α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Δεσμευμένη 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης υπολείπεται της Ελάχιστης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ συμπεριλαμ- 
βανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυξάνεται 
η ΕΔΑ κατά την παράγραφο [2] του άρθρου [70] ως 
απόρροια της μείωσης της Περιόδου Προσωρινής Απο¬ 
θήκευσης από τον Διαχειριστή. Β) Σε κάθε περίπτωση 
μεταβολής της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
που δεσμεύει ο ίδιος ή οι Χρήστες Μεταφοράς που 
εξυπηρετούνται από αυτόν, στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ 
του Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέ¬ 
σεις των παραγράφων [1] και [2] του άρθρου [79] και 
ως απόρροια αυτών επιβάλλεται αυξημένη αεριοποίηση 
ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [3] και [4] του ίδιου άρθρου. 

16. Για τη μεταβολή της Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης, ο Χρήστης υποβάλλει εγγράφως σχετικό 
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αίτημα στο Διαχειριστή, τουλάχιστον πέντε (5) εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία πραγ¬ 
ματοποίησης της μεταβολής. Ο Διαχειριστής απαντά 
αιτιολογημένα στο Χρήστη εντός προθεσμίας τριών 
(3) εργάσιμων ημερών πριν την επιθυμητή ημερομηνία 
πραγματοποίησης της μεταβολής. 

17. Κατά την εξέταση του αιτήματος μεταβολής της 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης του Χρήστη 
ΥΦΑ, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τις σχετικές δια¬ 
τάξεις του Κώδικα και ιδίως την παράγραφο [4] του άρ¬ 
θρου [70], το άρθρο [74], τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ, το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ και τα σχετικά Τελικά Μηνιαία Προγράμματα ΥΦΑ 
καθώς και την αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματι¬ 
κή λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Απόρριψη του 
αιτήματος του Χρήστη αιτιολογείται ειδικά από τον 
Διαχειριστή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

18. Εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα του Χρήστη 
ΥΦΑ, ο Διαχειριστής προβαίνει άμεσα στη μεταβολή της 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης του Χρήστη 
ΥΦΑ και τροποποιεί αναλόγως τη Σύμβαση ΥΦΑ. 

19. Έγγραφη τροποποίηση της Σύμβασης απαιτείται 
επίσης: 

Α) Στην περίπτωση μεταβολής της Περιόδου Προσω¬ 
ρινής Αποθήκευσης. 

Β) Στην περίπτωση μεταβολής της Ημέρας Εκφόρτω- 
σης ΥΦΑ κατά το άρθρο [67] ή στο πλαίσιο του Μηνιαίου 
Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ κατά το 
άρθρο [84] ή κατά το άρθρο [88], εφόσον προκύπτει 
ανάγκη μεταβολής της διάρκειας της Σύμβασης ΥΦΑ 
προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες της παραγράφου 
[2] · 

Γ) Στην περίπτωση δέσμευσης από τον Χρήστη ΥΦΑ 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76], 
εφόσον απαιτείται μεταβολή της διάρκειας της Σύμ¬ 
βασης ΥΦΑ προκειμένου η Σύμβαση ΥΦΑ να καλύπτει 
χρονικά και την απώτερη ημερομηνία κατά την οποία 
έχει διατεθεί στον Χρήστη ΥΦΑ Πρόσθετος Αποθηκευ¬ 
τικός Χώρος. 

Για την τροποποίηση της Σύμβασης ΥΦΑ κατά τα ανω¬ 
τέρω, ο Χρήστης υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτημα 
στο Διαχειριστή, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία πραγματοποίησης 
της μεταβολής. Ο Διαχειριστής απαντά αιτιολογημένα 
στο Χρήστη εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημε¬ 
ρών πριν την επιθυμητή ημερομηνία πραγματοποίησης 
της μεταβολής. 

20. Ο Διαχειριστής οφείλει να δημοσιεύει στην ιστο¬ 
σελίδα του το κείμενο της Πρότυπης Σύμβασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής, σε 
επεξεργάσιμη μορφή. 

Άρθρο 72 

Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ 

1. Πέραν της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
δύναται να παρέχει σε Χρήστες ΥΦΑ ή τρίτους πρόσθε¬ 
τες υπηρεσίες σχετικές με τη Βασική Δραστηριότητα 
ΥΦΑ την οποία ασκεί (Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ) όπως, 
ιδίως, υπηρεσίες αδρανοποίησης, εκτόπισης αδρανούς 
αερίου με Φυσικό Αέριο και ψύξης πλοίων ΥΦΑ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

2. Γ ια την παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ απαι¬ 
τείται η σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του ενδια¬ 
φερομένου και του Διαχειριστή. 


3. Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Κώ¬ 
δικα, ο Διαχειριστής καταρτίζει Κατάλογο Πρόσθετων 
Υπηρεσιών ΥΦΑ στον οποίο καθορίζονται: 

Α) Οι παρεχόμενες Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ. 

Β) Τιμολόγιο με βάση το οποίο υπολογίζονται οι χρε¬ 
ώσεις για την παροχή κάθε υπηρεσίας. 

Γ) Σχέδιο σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών, η οποία προτείνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο 
χωρίς διακρίσεις. 

4. Ο Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ επικαι- 
ροποιείται από τον Διαχειριστή εντός τριών (3) μηνών 
από την έναρξη κάθε Έτους. 

5. Ο Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ καθώς 
και κάθε τροποποίησή του γνωστοποιείται στη ΡΑΕ και 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. 

6. Κατά την παροχή των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ, 
ο Διαχειριστής διασφαλίζει την ομαλή, ασφαλή και οι¬ 
κονομικά αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
και ιδίως τη μη παρεμπόδιση παροχής της Βασικής 
Υπηρεσίας ΥΦΑ στους Χρήστες ΥΦΑ καθώς και την εκ¬ 
πλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί. 

7. Τα έσοδα και έξοδα του Διαχειριστή κατά την πα¬ 
ροχή των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ εγγράφονται σε 
διακριτό κωδικό του λογαριασμού Βασικής Δραστηρι¬ 
ότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ που τηρεί ο Διαχειριστής 
και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του 
Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ. 

Άρθρο 73 

Εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 
και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης 

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Εκχωρών Χρήστης) μπορεί να 
συνάπτει σύμβαση εκχώρησης με άλλο Χρήστη (Εκδο- 
χέας Χρήστης): 

Α) Γ ια το σύνολο ή μέρος της Δυναμικότητας Αεριο¬ 
ποίησης την οποία έχει δεσμεύσει κατά το άρθρο [71]. 

Β) Γ ια το σύνολο ή μέρος του Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης που του έχει διατεθεί στο πλαίσιο της 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ. 

Γ) Για το σύνολο ή μέρος του Πρόσθετου Αποθηκευ¬ 
τικού Χώρου τον οποίο έχει δεσμεύσει κατά τα άρθρα 
[76] και [76Α], 

Με τη σύμβαση εκχώρησης ο Εκχωρών και ο Εκδοχέας 
Χρήστης συμφωνούν ότι ο Εκδοχέας Χρήστης υπει¬ 
σέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του Εκχωρούντος Χρήστη που απορρέουν από τις δια¬ 
τάξεις του Κώδικα και τους όρους της Σύμβασης ΥΦΑ 
όσον αφορά το Εκχωρούμενο Μέγεθος ΥΦΑ κατά τις 
περιπτώσεις Α) έως Γ) ανωτέρω και καθίσταται απο¬ 
κλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διαχειριστή για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και ιδίως όσων 
αφορούν στην πληρωμή του ισχύοντος Τ ιμολογίου Χρή¬ 
σης του ΕΣΦΑ καθώς και όσον αφορά τυχόν οικονομικές 
υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη δέσμευση 
του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά τα άρθρα 
[76] και[76Α], 

2. Η σύμβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσματα μετά 
την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Γ ια το σκοπό 
αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν εγγράφως 
τον Διαχειριστή, υποβάλλοντας κάθε στοιχείο σχετικά 
με την εν λόγω εκχώρηση, τουλάχιστον δύο (2) Ημέ- 
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ρες πριν την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η 
εκχώρηση. Ο Διαχειριστής δεν συναινεί εγγράφως και 
η σύμβαση δεν παράγει αποτελέσματα εάν συντρέχει 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Στην περίπτωση που τυχόν πραγματοποίηση της 
εκχώρησης θα είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση των 
διατάξεων του Κώδικα για τον Εκχωρούντο ή τον Εκ- 
δοχέα Χρήστη. 

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδοχέας Χρή¬ 
στης δεν έχει συνάψει Σύμβαση ΥΦΑ με τον Διαχειριστή 
τουλάχιστον μία (1) Ημέρα πριν την Ημέρα κατά την 
οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση και τουλάχιστον για 
το μέγεθος της εκχωρούμενης Δυναμικότητας Αεριο¬ 
ποίησης και για το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά 
η εκχώρηση. 

3. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Εκχωρούντο και 
τον Εκδοχέα Χρήστη σχετικά με το αν συναινεί ή όχι 
στην πραγματοποίηση της εν λόγω εκχώρησης ή όχι 
το αργότερο μία (1) Ημέρα πριν την Ημερά κατά την 
οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση και αμέσως μετά την 
σύναψη σύμβασης ΥΦΑ με τον Εκδοχέα Χρήστη, εφόσον 
συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Αρθρο 73Α 

Μίσθωση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου 
Προσωρινής Αποθήκευσης 

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Εκμισθωτής Χρήστης) μπορεί 
να συνάπτει σύμβαση μίσθωσης ΥΦΑ με άλλο Χρήστη 
(Μισθωτής Χρήστης), 

Α) Για το σύνολο ή μέρος της Δυναμικότητας Αεριο¬ 
ποίησης την οποία έχει δεσμεύσει κατά το άρθρο [71]. 

Β) Για το σύνολο ή μέρος του Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης που του έχει διατεθεί στο πλαίσιο της 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ. 

Γ) Για το σύνολο ή μέρος του Πρόσθετου Αποθηκευ¬ 
τικού Χώρου τον οποίο έχει δεσμεύσει κατά τα άρθρα 
[76], [76Α] και [76Β], 

2. Με τη σύμβαση μίσθωσης ΥΦΑ, ο Εκμισθωτής Χρή¬ 
στης αναλαμβάνει για λογαριασμό του Μισθωτή Χρήστη 
την αεριοποίηση ποσότητας ΥΦΑ του Μισθωτή εφόσον 
η μίσθωση αφορά στην περίπτωση Α) ανωτέρω ή/και 
την αποθήκευση ποσότητας ΥΦΑ του μισθωτή εφόσον 
η μίσθωση αφορά στις περιπτώσεις Β) και Γ) ανωτέρω 
όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης. 

3. Στη σύμβαση μίσθωσης ΥΦΑ καθορίζονται ιδίως: 

Α) Η διαδικασία με την οποία ο Εκμισθωτής Χρήστης 

δικαιούται να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του 
τη διακοπή της μίσθωσης για τμήμα ή το σύνολο της 
εκμισθωθέντος μεγέθους κατά τις περιπτώσεις Α) έως 
Γ) της παραγράφου [1]. 

Β) Η αποζημίωση την οποία ο Εκμισθωτής Χρήστης 
οφείλει να καταβάλει στον Μισθωτή Χρήστη σε περί¬ 
πτωση διακοπής της μίσθωσης κατά την περίπτωση Α). 
Η αποζημίωση καθορίζεται από τον Εκμισθωτή Χρήστη 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη, από τον Εκμισθωτή 
Χρήστη, πιθανότητα διακοπής μίσθωσης κατά το χρονι¬ 
κό διάστημα που η σύμβαση μίσθωσης είναι σε ισχύ, με 
βάση εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου 
και σχετικά ιστορικά στοιχεία. 

Γ) Ο επιμερισμός μεταξύ Εκμισθωτή και Μισθωτή Χρή¬ 
στη τουλάχιστον των ακόλουθων: 

(ί) Των Ποσοτήτων ΥΦΑ του Εκμισθωτή Χρήστη και 


του Μισθωτή Χρήστη εντός του Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης ή/και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώ¬ 
ρου. (μ) Των Ποσοτήτων ΥΦΑ του Εκμισθωτή Χρήστη και 
του Μισθωτή Χρήστη που αεριοποιούνται λαμβάνοντας 
υπόψη και τυχόν υποχρεωτική αεριοποίηση κατά το 
άρθρο [79], 

(ίϋ) Του Ημερησίου Αποθέματος ΥΦΑ του Εκμισθωτή 
Χρήστη και του Μισθωτή Χρήστη. 

Δ) Θέματα που αφορούν στη διαχείριση τυχόν υπολει- 
πόμενων αποθεμάτων ΥΦΑ του Μισθωτή μετά τη λήξη 
της σύμβασης μίσθωσης. 

4. Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης δεν απαιτεί συναίνε¬ 
ση του Διαχειριστή. Ο Εκμισθωτής Χρήστης παραμένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διαχειριστή για την 
εκπλήρωση των όρων που απορρέουν από τις διατάξεις 
του Κώδικα και τους όρους της Σύμβασης ΥΦΑ που 
έχει συνάψει με τον Διαχειριστή, και στην πληρωμή 
του ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ καθώς και 
όσον αφορά τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες 
προκύπτουν από τη δέσμευση του Πρόσθετου Αποθη¬ 
κευτικού Χώρου κατά τα άρθρα [76], [76Α] και [76Β]. Ο 
Εκμισθωτής Χρήστης ενημερώνει τον Διαχειριστή για 
κάθε περίπτωση μίσθωσης εντός της ίδιας Ημέρας κατά 
την οποία πραγματοποιείται η σύναψη της σύμβασης 
μίσθωσης σχετικά με το εκμισθωθέν μεγέθος κατά τις 
περιπτώσεις Α) έως Γ) της παραγράφου [1] και τη χρο¬ 
νική διάρκεια της μίσθωσης. Ο Εκμισθωτής Χρήστης 
ενημερώνει τον Διαχειριστή σε κάθε περίπτωση κατά 
την οποία προβαίνει σε διακοπή της μίσθωσης κατά την 
περίπτωση Α) της παραγράφου [3] το αργότερο μία (1) 
Ημέρα μετά τη διακοπή της μίσθωσης. 

Αρθρο 73Β 

Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης στη δευτερογενή αγορά 

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να διαθέτει σε τρίτους 
ενδιαφερομένους Χρήστες προς εκχώρηση, κατά το 
άρθρο [73], ή προς μίσθωση, κατά το άρθρο [73Α], το 
τμήμα της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, 
του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου 
Προσωρινής Αποθήκευσης που εκτιμά ότι δεν θα χρησι¬ 
μοποιήσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού (Μη Χρησιμοποιού¬ 
μενο Μέγεθος ΥΦΑ). 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [5], για τη δι¬ 
άθεση του Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ στη 
δευτερογενή αγορά ο προσφέρων Χρήστης οφείλει να 
υποβάλλει εγγράφως στο Διαχειριστή σχετική προ¬ 
σφορά, αιτούμενος ταυτόχρονα την καταχώρηση της 
προσφοράς του στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών. 
Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Α) Το προς διάθεση Μη Χρησιμοποιούμενο Μέγεθος 
ΥΦΑ, η Ημέρα ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
προσφέρεται και το τίμημα που ο προσφέρων Χρήστης 
απαιτεί για την διάθεση του Μη Χρησιμοποιούμενου 
Μεγέθους ΥΦΑ. Εφόσον το προς διάθεση Μη Χρησι¬ 
μοποιούμενο Μέγεθος ΥΦΑ αφορά σε Δεσμευμένη Δυ¬ 
ναμικότητα Αεριοποίησης ή/και σε Χώρο Προσωρινής 
Αποθήκευσης, ο Χρήστης ΥΦΑ καταχωρεί το τμήμα του 
προσφερόμενου μεγέθους διακριτά για κάθε Σύμβαση 
ΥΦΑ. 
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Β) Οι όροι αξιολόγησης των αιτημάτων των ενδιαφε¬ 
ρομένων Χρηστών. 

Γ) Στην περίπτωση προσφοράς μίσθωσης, τα οριζόμε¬ 
να στην περίπτωση Α) της παραγράφου 3 του άρθρου 
[73Α], 

3. Ο Χρήστης δύναται να διαθέσει με την ίδια προσφο¬ 
ρά περισσότερα του ενός Μη Χρησιμοποιούμενα Μέγεθη 
ΥΦΑ προσφέροντας τα με κοινό τίμημα. Ο Διαχειριστής 
αποδέχεται ή απορρίπτει εγγράφως την προσφορά του 
Χρήστη εντός της επόμενης Ημέρας από την Ημέρα 
παραλαβής της. Ο Διαχειριστής απορρίπτει προσφορά 
Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ στην περίπτω¬ 
ση που συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Α) Η προσφορά δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο [2], ή 

Β) Η προσφερόμενη Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αε¬ 
ριοποίησης υπερβαίνει τη συνολική Δεσμευμένη Δυ¬ 
ναμικότητα Αεριοποίησης, του προσφέροντος Χρήστη 
σύμφωνα με τις Συμβάσεις ΥΦΑ που έχει συνάψει ή το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρεται δεν είναι 
σύμφωνο με τις Συμβάσεις ΥΦΑ του Χρήστη. 

Γ) Το προσφερόμενο τμήμα του Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης υπερβαίνει το συνολικό Χώρο Προσωρι¬ 
νής Αποθήκευσης που του έχει διατεθεί στο πλαίσιο 
της Βασικής Υπηρεσίας κατά το Άρθρο [69] για όλα τα 
Φορτία ΥΦΑ του Χρήστη. 

Δ) Το προσφερόμενο τμήμα του Πρόσθετου Αποθη¬ 
κευτικού Χώρου υπερβαίνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό 
Χώρο που έχει κατανεμηθεί στον Χρήστη ΥΦΑ κατά τα 
άρθρα [76Α] και [76Β]. 

Ε) Η εκχώρηση θα είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση 
των διατάξεων του Κώδικα για τον Εκχωρούντο Χρήστη. 

4. Ο Διαχειριστής καταχωρίζει εντός μίας (1) ημέρας 
από την αποδοχή της προσφοράς, στο Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Συναλλαγών κάθε προσφορά διάθεσης Μη 
Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ η οποία έγινε απο¬ 
δεκτή. Η καταχώριση γίνεται με τρόπο ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται η ανωνυμία του προσφέροντος Χρήστη και 
η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν 
στους ενδιαφερομένους Χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι 
Χρήστες δηλώνουν αποδοχή της προσφοράς διάθε¬ 
σης Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ, μέσω του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Ο προσφέρων 
Χρήστης ενημερώνεται για κάθε τέτοια αποδοχή μέσω 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Ο Διαχει¬ 
ριστής αποσύρει κάθε πρόταση διάθεσης Μη Χρησι¬ 
μοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ στη δευτερογενή αγορά 
από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών εντός μίας 
(1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από τον προσφέροντα Χρήστη. Προσφορά 
η οποία απορρίφθηκε από τον Διαχειριστή κατά την 
προηγούμενη παράγραφο δεν καταχωρείται στο Ηλε¬ 
κτρονικό Σύστημα Συναλλαγών. 

5. Έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συ¬ 
στήματος Συναλλαγών, κάθε Χρήστης ΥΦΑ δύναται να 
διαθέσει Μη Χρησιμοποιούμενο Μέγεθος ΥΦΑ στη δευ¬ 
τερογενή αγορά με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
τρόπους: 

Α) Σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων [2] 
έως και [4], όπου: 

(ί) Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών νοείται ως αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα. 


(ϋ) Η αποδοχή εκ μέρους των ενδιαφερομένων Χρη¬ 
στών της προσφοράς διάθεσης και η σχετική ενημέ¬ 
ρωση του προσφέροντος Χρήστη από τον Διαχειριστή, 
κατά τις διατάξεις της παραγράφου [4], πραγματοποι¬ 
είται μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικής επιστολής. 

Β) Κατόπιν διμερούς διαπραγμάτευσης, υπό την προ¬ 
ϋπόθεση τήρησης των οριζομένων στα άρθρα [73], εφό¬ 
σον πρόκειται για εκχώρηση και [73Α], εφόσον πρόκει¬ 
ται για μίσθωση. Με τη λήξη της εφαρμοζόμενης κατά 
περίπτωση διαδικασίας, ο Διαχειριστής δημοσιοποιεί 
το μέγεθος της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριο¬ 
ποίησης, του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του 
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή 
μισθώθηκε καθώς και την Ημέρα έναρξης ή το χρονικό 
διάστημα εκχώρησης ή μίσθωσης. 

Γ) Σύμφωνα με ανοικτή διαδικασία που διενεργείται 
από τον προσφέροντα Χρήστη, η οποία βασίζεται σε 
μηχανισμούς της αγοράς και ανακοινώνεται στην ιστο¬ 
σελίδα του προσφέροντος Χρήστη και στο Ηλεκτρο¬ 
νικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή ο 
προσφέρων Χρήστης ενημερώνει εγγράφως τον Δια¬ 
χειριστή σχετικά με την έναρξη της ανωτέρω ανοικτής 
διαδικασίας, αιτούμενος ταυτόχρονα την ανάρτηση της 
ανακοίνωσης του στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύ¬ 
στημα. Στην ανακοίνωση του Χρήστη πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνονται όλα τα στοιχεία της παραγράφου [2] καθώς 
και η διαδικασία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας 
και κατανομής της Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους 
ΥΦΑ στους ενδιαφερομένους. Με τη λήξη της διαδικα¬ 
σίας, ο προσφέρων Χρήστης ενημερώνει εγγράφως τον 
Διαχειριστή σχετικά με τα αποτελέσματα της ανοικτής 
διαδικασίας και κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραί¬ 
τητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης 
ή μίσθωσης κατά τα άρθρα [73] και [73Α], αντίστοιχα. 
Με τη λήξη της εφαρμοζόμενης κατά περίπτωση δια¬ 
δικασίας, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα το μέγεθος της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης, του Πρόσθετου Αποθη¬ 
κευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευ¬ 
σης που εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε καθώς και το χρόνο 
ή το χρονικό διάστημα εκχώρησης ή μίσθωσης του εν 
λόγω Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ. 

6. Εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας κάθε ημε¬ 
ρολογιακού τριμήνου, ο Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ 
Έκθεση Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτι¬ 
κού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης. Στην 
έκθεση περιγράφονται οι περιπτώσεις διάθεσης Μη 
Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ από Χρήστες ΥΦΑ 
σε άλλους ενδιαφερομένους Χρήστες για κάθε έναν από 
τους προηγούμενους τρεις (3) Μήνες, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων όλων των σχετικών λεπτομερειών που αφορούν 
στη διαδικασία διάθεσης. 

7. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή 
και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 
στο οποίο περιλαμβάνονται: 

Α) Το μέγεθος του Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους 
ΥΦΑ, το οποίο εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε. 

Β) Η χρονική περίοδος εκχώρησης ή μίσθωσης. 

Γ) Κάθε στοιχείο που αφορά σε διακοπή της μίσθω¬ 
σης. 

8. Με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση 
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 
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του άρθρου 69 του Νόμου, είναι δυνατόν να ορίζεται 
ανώτατο όριο τιμήματος των προσφορών εκχώρησης 
ή μίσθωσης Μη Χρησιμοποιούμενο Μέγεθος ΥΦΑ κατά 
τις παραγράφους [2] και [5], για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο 
(2) μήνες, εφόσον τεκμηριώνεται ότι το τίμημα διαμορ¬ 
φώνεται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα κατά τους 
κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις συνθήκες δι¬ 
αθεσιμότητας Μη Χρησιμοποιούμενου μεγέθους ΥΦΑ 
κατά το χρόνο εξέτασης επιβολής του μέτρου, λαμβά- 
νοντας υπόψη και το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. Οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου καθορίζονται στην 
ίδια ως άνω απόφαση του Διαχειριστή. 

Άρθρο 74 

Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης 

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή, κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 71 του Νόμου, αποδεσμεύεται για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία 
έχει δεσμευθεί από Χρήστη ΥΦΑ, εφόσον: 

Α) Το Ημερήσιο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ είναι μη¬ 
δενικό και 

Β) Δεν έχει προγραμματιστεί κατά τη διαδικασία του 
άρθρου [84] ή του άρθρου [88] εκφόρτωση Φορτίου 
ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ κατά το εν λόγω 
χρονικό διάστημα και 

Γ) Έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή από άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ ή τρίτους αιτήματα δέσμευσης Δυναμι¬ 
κότητας Αεριοποίησης τα οποία δεν δύναται να ικα¬ 
νοποιήσει λόγω έλλειψης διαθέσιμης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

2. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταβίβα¬ 
σης δεν απαιτείται η συναίνεση του Χρήστη ΥΦΑ από 
τον οποίο αποδεσμεύεται η Δεσμευμένη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης. 

3. Η μεταβολή της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αε¬ 
ριοποίησης του Χρήστη ΥΦΑ κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο αυτό, δεν συνιστά μεταβολή για την οποία 
απαιτείται τροποποίηση της Σύμβασης ΥΦΑ. Η εν λόγω 
μεταβολή ισχύει παραχρήμα, από την έκδοση της από¬ 
φασης του Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του Νόμου. 
Στην απόφαση του Διαχειριστή περιλαμβάνονται η αι¬ 
τιολογία και η διάρκεια της μεταβολής που λαμβάνει 
χώρα. 

4. Ως συστηματική μη-χρησιμοποίηση Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης νοείται η περίπτωση κατά 
την οποία η μέση τιμή του αθροίσματος της περίπτω¬ 
σης ΣΤ) της παραγράφου [1] του άρθρου [88Β] κατά τη 
διάρκεια των έξι (6) συνεχόμενων Μηνών στους οποίους 
αφορά η Κατασταση Χρήσης ΥΦΑ κατά το άρθρο [88Β], 
υπολείπεται του 80% της μέσης τιμής της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης κατά την ίδια περίοδο. 

5. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης 
ΥΦΑ, προκύπτει: 

Α) Συστηματική μη-χρησιμοποίηση Δεσμευμένης Δυ¬ 
ναμικότητας Αεριοποίησης η οποία δύναται να έχει δυ¬ 
σμενή επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, στην οικονομική αποτελεσμα- 
τικότητα αυτού, στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 


Β) Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρ¬ 
θρο [73Β] του συνόλου ή τμήματος του Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης για τουλάχιστον το 70% 
του χρόνου κατά το οποίο η μέση τιμή του αθροίσματος 
της χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης υπολείπεται του 80% της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης. 

ο Διαχειριστής ύστερα από αίτημα της ΡΑΕ καλεί τον 
Χρήστη ΥΦΑ για παροχή διευκρινήσεων τάσσοντας στο 
Χρήστη προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών 
προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη χρησιμοποίηση ή 
μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά τη Δεσμευμένη 
Δυναμικότητα Αεριοποίηση. Τα στοιχεία που υποβά¬ 
λει ο Χρήστης ΥΦΑ κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Εφόσον 
ο Χρήστης ΥΦΑ δεν αιτιολογήσει εμπρόθεσμα ή δεν 
αιτιολογήσει επαρκώς τη μη χρησιμοποίηση της Δυνα¬ 
μικότητας Αεριοποίησης που έχει δεσμεύσει, ο Διαχει¬ 
ριστής, με αιτιολογημένη απόφασή του, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του Νόμου, 
προβαίνει στην αποδέσμευση τουλάχιστον του 20% της 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης την οποία 
έχει δεσμεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ εντός του επόμενου 
Μήνα και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του αθροίσματος της Περιόδου Προσωρινής 
Αποθήκευσης συν δύο Ημέρες. 

6. Κάθε σχετική απόφαση του Διαχειριστή σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

7. Με τη σύναψη Σύμβασης ΥΦΑ μεταξύ του αιτούντος 
κατά την περίπτωση Γ) της παραγράφου [1] και του 
Διαχειριστή ή άλλου ενδιαφερομένου (Νέος Χρήστης 
ΥΦΑ), ο Χρήστης ΥΦΑ από τον οποίο αποδεσμεύεται η 
Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης απαλλάσσε¬ 
ται από την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος 
ποσού, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, 
για το χρονικό διάστημα και για το τμήμα της απο- 
δεσμευθείσας Δυναμικότητας Αεριοποίησης η οποία 
δεσμεύεται από τον Νέο Χρήστη ΥΦΑ. 

Αρθρο 75 

Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος 
Εγκατάστασης ΥΦΑ 

1. Το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθεΈτους, 
ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφο¬ 
ριακό Σύστημα τα ακόλουθα: 

Α) Τον Συνολικό Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ, ο οποίος ορίζεται ως ο τεχνικά μετρήσιμος 
αποθηκευτικός χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως 
αυτός προσδιορίζεται, βάσει σχετικής μεθοδολογίας 
λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από τον πυθμένα 
κάθε δεξαμενής αποθήκευσης έως την μέγιστη στάθμη 
που μπορεί να διατεθεί για την αποθήκευση ΥΦΑ. 

Β) Τον Διαθέσιμο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ, για κάθε Μήνα του σχετικού Έτους, ο οποί¬ 
ος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του Συνολικού 
Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του 
τμήματος αυτού το οποίο: 

(ί) Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τεχνικούς 
λόγους. Το τμήμα αυτό προσδιορίζεται από τον Διαχει¬ 
ριστή βάσει σχετικής μεθοδολογίας. Στο τμήμα του Συ¬ 
νολικού Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
το οποίο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τε¬ 
χνικούς λόγους, περιλαμβάνεται αποθηκευτικός χώρος 
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ο οποίος δύναται να δεσμεύεται από τον Διαχειριστή 
πριν την Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ και με σκοπό την 
απρόσκοπτη εκφόρτωση αυτού (Τμήμα Εκφόρτωσης). Η 
μεθοδολογία υπολογισμού του Τμήματος Εκφόρτωσης 
καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή, εγκρίνεται 
από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
5 του άρθρου 69 του Νόμου και δημοσιεύεται στο Ηλε¬ 
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

(ϋ) Δεσμεύεται από το Διαχειριστή για (α) τις ανάγκες 
Εξισορρόπησης Φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [46] 
(Αποθηκευτικός Χώρος Εξισορρόπησης), και (β) για την 
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

2. Έως την 1η Ιουνίου κάθε'Ετους, ο Διαχειριστής υπο¬ 
βάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση, κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Νόμου, εισήγη¬ 
ση σχετικά με το τμήμα του Συνολικού Αποθηκευτικού 
Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δεσμεύεται 
για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά το 
επόμενο Έτος, συνοδευόμενη από κάθε σχετικό στοι¬ 
χείο. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά εντός δύο (2) μηνών. 

3. Ο Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος διατίθεται 
στους Χρήστες ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρε¬ 
σίας ΥΦΑ ή ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος κατά 
τις διατάξεις του άρθρου [76] του Κώδικα. 

Αρθρο 76 

Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος 
Εγκατάστασης ΥΦΑ 

1. Ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ για κάθε Ημέρα του Μήνα Μ ορίζεται το 
τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο 
δύναται να διατεθεί στους Χρήστες ΥΦΑ επιπρόσθετα 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης. 

2. Η μεθοδολογία προσδιορισμού του Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του 
Νόμου, και δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφο¬ 
ριακό Σύστημα. Για τον προσδιορισμό του Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη, 
ιδίως, τα ακόλουθα: 

Α) Το Διαθέσιμο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ. 

Β) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ. 

Γ) Το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ για τον Μήνα Μ. 

Δ) Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης του 
Διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [77Β], 

Ε) Τις αιτήσεις για μη προγραμματισμένη εκφόρτω¬ 
ση Φορτίου ΥΦΑ οι οποίες έχουν υποβληθεί, κατά το 
άρθρο [88], έως τη λήξη της έκτης (6) Ημέρας πριν την 
έναρξη κάθε Μήνα, ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί 
η αξιολόγησή τους. 

3. Ο Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ διατίθεται από τον Διαχειριστή στους αι- 
τούντες Χρήστες ΥΦΑ ως εξής: 

Α) Χωρίς την υποχρέωση καταβολής τιμήματος, στην 
περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα του αποθη¬ 
κευτικού χώρου τον οποίο αιτούνται οι Χρήστες ΥΦΑ 
υπολείπεται του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου. 

Β) Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην περίπτωση 
κατά την οποία το άθροισμα του αποθηκευτικού χώρου 


τον οποίο αιτούνται οι Χρήστες ΥΦΑ υπερβαίνει τον 
Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο. Ο Πρόσθετος Αποθηκευ¬ 
τικός Χώρος διατίθεται σύμφωνα με την Μηνιαία και την 
Ημερήσια Διαδικασία Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευ¬ 
τικού Χώρου κατά τα άρθρα [76Α], [76Β] και [76Γ] εντός 
τριών μηνών από τη θέσπιση του παρόντος σε ισχύ. 
Τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την έναρξη του Μήνα 
Μ κατά τον οποίο πρόκειται να ξεκινήσει η διαγωνιστική 
διαδικασία της Μηνιαίας διάθεσης ΠΑΧ, κατά το άρθρο 
[76Α] ο Διαχειριστής προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό σύστημα. Η εκκίνηση 
της διαγωνιστικής Διαδικασίας Ημερήσιας Διάθεσης, 
κατά το άρθρο [76Β] εφαρμόζεται από την τελευταία 
Ημέρα πριν την έναρξη του Μήνα στον οποίο ξεκινά η 
εφαρμογή της Μηνιαίας Διαδικασίας. 

Γ) Έως την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο [76Α] και στο άρθρο [76Β], οι ενδιαφερόμενοι 
Χρήστες ΥΦΑ, που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια συμμετοχής της παραγράφου [3] του άρθρου 
[76Α] ή της παραγράφου [2] του άρθρου [76Β], υποβά¬ 
λουν αίτηση δέσμευσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώ¬ 
ρου στο Διαχειριστή, μετά από τη σχετική ανακοίνωση 
του Διαχειριστή και σύμφωνα με τους χρόνους που 
προβλέπονται στα άρθρα [76Α] και [76Β], αντίστοιχα. Γ ια 
κάθε Ημέρα ά κατά την οποία οι προσφορές των Χρη¬ 
στών υπερβαίνουν τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο, 
ο Διαχειριστής κατανέμει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό 
Χώρο στους Χρήστες ΥΦΑ που πληρούν τουλάχιστον 
ένα από τα κριτήρια συμμετοχής της παραγράφου [3] 
του άρθρου [76Α] ή της παραγράφου [2] του άρθρου 
[76Β], αναλογικά με τη Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αε¬ 
ριοποίησης κάθε αιτούντα, χωρίς την υποχρέωση κα¬ 
ταβολής τιμήματος. 

4. Χρήστες ΥΦΑ είναι δυνατόν να συμφωνούν μεταξύ 
τους την εκχώρηση ή μίσθωση Πρόσθετου Αποθηκευ¬ 
τικού Χώρου (ΠΑΧ) ο οποίος κατανεμήθηκε σε αυτούς 
στο πλαίσιο της Μηνιαίας Διαδικασίας Διάθεσης Αποθη¬ 
κευτικού Χώρου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
[73] και [73Α], 

5. Ο Διαχειριστής επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις του 
σχετικά με το τυχόν τμήμα του ΠΑΧ της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ το οποίο παραμένει προς διάθεση σε Ημερήσια 
βάση, για κάθε Ημέρα (ά) του Μήνα Μ, βάση της ανα- 
φερόμενης στην παράγραφο [2] μεθοδολογίας τουλά¬ 
χιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Μετά από κάθε επικαιροποίηση του Μηνιαίου Προ¬ 
γράμματος ΥΦΑ κατά την παράγραφο [10] του άρθρου 
[ 86 ], 

Β) Μετά από κάθε αποδέσμευση αποθηκευτικού χώρου 
κατά τα άρθρα [88Α] και [88Β]. 

Γ) Μετά τη διάθεση τμήματος του Αποθηκευτικού Χώ¬ 
ρου Εξισορρόπησης [77Β]. 

Δ) Μετά την ολοκλήρωση της Διαγωνιστικής Διαδικα¬ 
σίας Μηνιαίας Διάθεσης ΠΑΧ και της γνωστοποίησης 
των αποτελεσμάτων αυτής κατά το άρθρο [76Α]. 

6. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα κάθε επικαιροποίηση του τμήματος 
του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου που παραμένει 
προς διάθεση εντός μιας (1) ώρας από την ολοκλήρωση 
των ενεργειών στις οποίες αφορούν οι περιπτώσεις Α) 
έως Δ) της προηγούμενης παραγράφου. Το σχετικό 
αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργάσιμου πίνακα, 
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ο δε Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος εκφράζεται σε 
μονάδες όγκου και ενέργειας με ρητή αναφορά στην 
Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για 
την μετατροπή. Στο αρχείο περιλαμβάνονται η ημερο¬ 
μηνία και ώρα επικαιροποίησης. 

Αρθρο 76Α 

Μηνιαία Διάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 

1. Έως τις 14:00 της πέμπτης (5) Ημέρας πριν την 
έναρξη κάθε Μήνα Μ, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τον Πρόσθετο 
Αποθηκευτικό Χώρο (ΠΑΧ) για κάθε Ημέρα του Μήνα 
Μ. Το σχετικό αρχείο πρέπει να έχει μορφή επεξεργά¬ 
σιμου πίνακα, ο δε Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος 
εκφράζεται σε μονάδες όγκου και ενέργειας με ρητή 
αναφορά στην Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη που χρη¬ 
σιμοποιείται για την μετατροπή. 

2. Έως τις 08:30 της τρίτης (3) Ημέρας από την έναρ¬ 
ξη του Μήνα Μ, κάθε ενδιαφερόμενος Χρήστης ΥΦΑ 
υποβάλλει στον Διαχειριστή ηλεκτρονικά μέσω του 
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, μία ή περισ¬ 
σότερες προσφορές δέσμευσης Πρόσθετου Αποθηκευ¬ 
τικού Χώρου για μία ή περισσότερες Ημέρες εντός του 
Μήνα Μ. Κάθε προσφορά υποβάλεται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα «Προσφορά Δέσμευσης Πρόσθετου Αποθη¬ 
κευτικού Χώρου κατά τη Μηνιαία Διαδικασία», το οποίο 
δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία δέσμευσης 
ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ, με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο [88Β] ως 
προς το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία δέσμευ¬ 
σης ΠΑΧ, και για τους οποίους πληρούνται τουλάχιστον 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Το Ημερήσιο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ κατά την 
Ημέρα υποβολής προσφορών είναι μεγαλύτερο του 
μηδενός. 

Β) Στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα προβλέπεται εκ- 
φόρτωση τουλάχιστον ενός Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη 
ΥΦΑ εντός του Μήνα Μ ή εντός του διαστήματος με¬ 
ταξύ της τρίτης (3) και της τελευταίας Ημέρας από την 
έναρξη του Μήνα Μ. Στην περίπτωση κατά την οποία το 
Ημερήσιο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ κατά την Ημέρα 
υποβολής προσφορών δεν είναι μεγαλύτερο του μηδε¬ 
νός, ο Χρήστης ΥΦΑ συμμετέχει στη Μηνιαία Διαδικασία 
με την υποβολή προσφορών για το χρονικό διάστημα το 
οποίο ορίζεται από την Ημέρα Εκφόρτωσης του χρονικά 
πρώτου Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, σύμφωνα με το 
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω, και για 
το υπόλοιπο του Μήνα. 

4. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος πληροί τις προϋποθέ¬ 
σεις της προηγούμενης παραγράφου δύναται να υπο¬ 
βάλει έως πέντε (5) προσφορές. 

5. Σε κάθε Προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ περιλαμβάνο¬ 
νται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Οι Ημέρες του Μήνα Μ κατά τις οποίες ο Χρήστης 
ΥΦΑ επιθυμεί τη δέσμευση ΠΑΧ. Οι προσφορές του 
Χρήστη ΥΦΑ αφορούν αποκλειστικά σε Ημέρες εντός 
του Μήνα Μ κατά τις οποίες τουλάχιστον μία Σύμβαση 
ΥΦΑ την οποία ο Χρήστης ΥΦΑ έχει συνάψει με τον 
Διαχειριστή βρίσκεται σε ισχύ. 

Β) Για κάθε μία Ημέρα (ά), εκ των Ημερών που δηλώ¬ 
νονται από τον Χρήστη ΥΦΑ κατά την περίπτωση Α) 
ανωτέρω, το αιτούμενο προς δέσμευση τμήμα του ΠΑΧ 


εκφρασμένο σε μονάδες ενέργειας (Μ\Λ/ό) και το προ- 
σφερόμενο μοναδιαίο τίμημα εκφρασμένο σε €/Μ\Α/ό. 

Γ) Δήλωση του συμμετέχοντα, που αφορά στην ρητή 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή του επί των όρων, της δι¬ 
αδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Δ) Δήλωση του συμμετέχοντα περί αποδοχής του ή μη 
της κατανομής σε αυτόν μόνο μέρους του αιτούμενου 
τμήματος ΠΑΧ για μία Ημέρα (ά) στην περίπτωση που 
συντρέχουν οι περιπτώσεις [Β] και [Γ] της παραγράφου 
[5] του άρθρου [76Γ]. 

6. Κάθε αίτημα για δέσμευση τμήματος ΠΑΧ υπο¬ 
βάλλεται σε ακέραια πολλαπλάσια της μίας (1) Μ\Λ/Ιι 
με ανώτατο όριο την τιμή του Πρόσθετου Αποθηκευτι¬ 
κού Χώρου για κάθε Ημέρα του Μήνα σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Διαχειριστή κατά την παράγραφο [1]. 

7. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
[7] του άρθρου [76], το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα 
το οποίο ο Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει στην προσφορά του 
ότι προτίθεται να καταβάλει, πρέπει να είναι μεγαλύ¬ 
τερο του μηδενός (0). 

8. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση προσφοράς μετά 
την υποβολή της. 

9. Έγκυρες θεωρούνται οι εμπρόθεσμα υποβληθεί- 
σες προσφορές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις 
των παραγράφων [2] έως [8]. Ο έλεγχος εγκυρότητας 
κάθε προσφοράς αφορά σε κάθε Ημέρα (ά) του Μήνα 
Μ ξεχωριστά. Σε καμία περίπτωση, η ακυρότητα στην 
επιμέρους προσφορά για οποιαδήποτε εκ των Ημερών 
του Μήνα Μ δεν συνιστά ακυρότητα στο σύνολΟ της 
προσφοράς. 

10. Η αξιολόγηση των προσφορών η οποία γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [76Γ], ξεκινά με 
την λήξη της προθεσμίας υποβολής κατά την παράγρα¬ 
φο [2] και ολοκληρώνεται στις 14:00 της ίδιας Ημέρας. 

11. Για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, 
ο Διαχειριστής συντάσσει Μηνιαίο Πίνακα Κατάταξης 
Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε Ημέρα (ά) 
του Μήνα Μ, για κάθε Χρήστη ΥΦΑ που συμμετέχει στη 
διαδικασία διάθεσης του Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου κατά το παρόν άρθρο και για κάθε έγκυρη προ¬ 
σφορά του Χρήστη ΥΦΑ, το αιτούμενο προς δέσμευση 
τμήμα του ΠΑΧ και το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα. 

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώ- 
ρησης στο Μηνιαίο Πίνακα Κατάταξης όλων των έγκυ¬ 
ρων προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ που συμμετέχουν 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο, ο 
Διαχειριστής ταξινομεί, για κάθε Ημέρα ά, τις προσφο¬ 
ρές σε φθίνουσα σειρά ως προς το μοναδιαίο τίμημα. 
Προσφορές με το ίδιο μοναδιαίο τίμημα θεωρούνται 
ότι ισοψηφούν και κατατάσσονται στην ίδια θέση του 
Μηνιαίου Πίνακα Κατάταξης για την Ημέρα (ά). 

13. Η κατανομή του ΠΑΧ στους συμμετέχοντες γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
[76Γ], 

14. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο¬ 
ριακού Συστήματος, αποστέλλει σε κάθε συμμετέχοντα 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο τα 
αποτελέσματα αυτής έως τις 14:30 της ίδιας Ημέρας. 

Αρθρο 76Β 

Ημερήσια Διάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 

1. Οι Προσφορές για την δέσμευση τμήματος ή του 
συνόλου του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου την 
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επόμενη Ημέρα υποβάλλονται από τους ενδιαφερο¬ 
μένους Χρήστες ΥΦΑ στον Διαχειριστή ηλεκτρονικά 
μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος 
έως τις 16:30 της αμέσως προηγούμενης Ημέρας στην 
οποία αφορούν. Η προσφορά υποβάλεται σύμφωνα με 
το υπόδειγμα «Προσφορά Δέσμευσης Πρόσθετου Απο¬ 
θηκευτικού Χώρου κατά την Ημερήσια Διαδικασία», το 
οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία δέσμευσης 
ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο έχουν όλοι οι Χρήστες ΥΦΑ. 

3. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ δύναται να υποβάλει έως δύο 
(2) προσφορές. 

4. Σε κάθε Προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ περιλαμβάνο¬ 
νται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Το αιτούμενο προς δέσμευση τμήμα του ΠΑΧ εκ¬ 
φρασμένο σε μονάδες ενέργειας (Μ\Λ/Ιί) και το προ- 
σφερόμενο μοναδιαίο τίμημα εκφρασμένο σε €/Μ\Λ/ά. 

Β) Δήλωση του συμμετέχοντα, που αφορά στην ρητή 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή του επί των όρων, της δι¬ 
αδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Γ) Δήλωση του συμμετέχοντα περί αποδοχής του ή μη 
της κατανομής σε αυτόν μόνο μέρους του αιτούμενου 
τμήματος ΠΑΧ για μία Ημέρα (ά) στην περίπτωση που 
συντρέχουν οι περιπτώσεις [Β] και [Γ] της παραγράφου 
[5] του άρθρου [76Γ]. 

5. Κάθε αίτημα για δέσμευση τμήματος ΠΑΧ υπο¬ 
βάλλεται σε ακέραια πολλαπλάσια της μίας (1) ΜίΛ/ά 
με ανώτατο όριο την τιμή του τμήματος του ΠΑΧ της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο παραμένει προς διάθεση 
σε Ημερήσια βάση σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Διαχειριστή κατά την παράγραφο [1]. 

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
[5] του άρθρου [76], το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα 
το οποίο ο Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει στην προσφορά του 
ότι προτίθεται να καταβάλει, πρέπει να είναι μεγαλύ¬ 
τερο του μηδενός (0). 

7. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση προσφοράς μετά 
την υποβολή της. 

8/Εγκυρες θεωρούνται οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες 
προσφορές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων [1] έως [7], 

9. Η αξιολόγηση των προσφορών η οποία γίνεται σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου [76Γ] ξεκινά με την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής κατά την παράγραφο 
[2] και ολοκληρώνεται στις 17:30 της ίδιας Ημέρας. 

10. Για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, 
ο Διαχειριστής συντάσσει Ημερήσιο Πίνακα Κατάταξης 
Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε Χρήστη 
ΥΦΑ που συμμετέχει στη διαδικασία διάθεσης του Πρό¬ 
σθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το παρόν άρθρο 
και για κάθε έγκυρη προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ, το 
αιτούμενο προς δέσμευση τμήμα του ΠΑΧ και το προ¬ 
σφερόμενο μοναδιαίο τίμημα. 

11. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρη- 
σης στον Ημερήσιο Πίνακα Κατάταξης όλων των έγκυ¬ 
ρων προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ που συμμετέχουν 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο, ο 
Διαχειριστής ταξινομεί όλες τις προσφορές σε φθίνου- 
σα σειρά ως προς το μοναδιαίο τίμημα. Προσφορές με 
το ίδιο μοναδιαίο τίμημα θεωρούνται ότι ισοψηφούν και 
κατατάσσονται στην ίδια θέση του Ημερήσιου Πίνακα 
Κατάταξης. 


12. Η κατανομή του ΠΑΧ στους συμμετέχοντες γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
[76Γ], 

13. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο¬ 
ριακού Συστήματος, αποστέλλει σε κάθε συμμετέχοντα 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο τα 
αποτελέσματα αυτής έως τις 17:45 της ίδιας Ημέρας. 

Αρθρο 76Γ 

Διαδικασία Αξιολόγησης για τη Διάθεση 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 

1. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει την μυστικότητα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την μη δυνατότητα πρό¬ 
σβασης στις προσφορές των συμμετεχόντων, έως την 
έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης τους. 

2. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία υποβολής προ¬ 
σφορών παρακολουθούν την διαδικασία αξιολόγησης 
μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος συναλλαγών. Οι λε¬ 
πτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία της ηλεκτρο¬ 
νικής πρόσβασης κατά το στάδιο αυτό δημοσιεύονται 
από τον Διαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα.Έως τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστή¬ 
ματος Συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση που δεν 
υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης, ο Δι¬ 
αχειριστής παρέχει, κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης των προσφορών, την δυνατότητα φυσικής 
παρουσίας στις εγκαταστάσεις του, εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος που έχει υποβάλλει 
μία ή περισσότερες προσφορές. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του Μηνιαίου 
Πίνακα Κατάταξης Προσφορών κατά το άρθρο [76Α] ή 
του Ημερήσιου Πίνακα Κατάταξης κατά το άρθρο [76Β], 
για κάθε Ημέρα (ά), ο Διαχειριστής αρχίζοντας από την 
προσφορά στην πρώτη θέση στον Πίνακα, ήτοι για την 
προσφορά που αντιστοιχεί στο τμήμα του ΠΑΧ για το 
οποίο έχει προσφερθεί η υψηλότερη τιμή, αθροίζει τις 
αιτούμενες ποσότητες ΠΑΧ των λοιπών προσφορών με 
διαδοχικά χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον αντίστοι¬ 
χο Πίνακα Κατάταξης, δηλαδή διαδοχικά χαμηλότερο 
τίμημα, έως ότου το άθροισμα των αιτούμενων ποσο¬ 
τήτων ΠΑΧ ισούται ή υπερβαίνει, για πρώτη φορά, τον 
Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για την Ημέρα (ά), όπως 
αυτός προσδιορίζεται με την ανακοίνωση του Διαχειρι¬ 
στή κατά τα άρθρα [76] και [76Α] (Προσφερόμενος ΠΑΧ). 
Το μοναδιαίο τίμημα της προσφοράς για την οποία 
σημειώνεται η ανωτέρω ισότητα ή υπέρβαση συνιστά 
την Τιμή Κατωφλιού για την Ημέρα (ά). 

4. Η προσφορά για την οποία σημειώνεται η ανωτέρω 
ισότητα ή υπέρβαση συνιστά την Προσφορά Κατωφλιού. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το μοναδιαίο τίμημα 
δύο ή περισσοτέρων προσφορών συμπίπτει με την Τιμή 
Κατωφλιού, τότε όλες οι προσφορές αυτές θεωρούνται 
Προσφορές Κατωφλιού. 

5. Για κάθε Ημέρα του Μήνα, ο Διαχειριστής αποφα¬ 
σίζει για την κατανομή του Π.Α.Χ ως εξής: 

Α) Στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των 
αιτούμενων τμημάτων του Π.Α.Χ. όπως αυτό προκύπτει 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προσφορές, δεν υπερβαί¬ 
νει τον Προσφερόμενο ΠΑΧ, τότε τα αιτούμενο τμήματα 
του ΠΑΧ κατανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες 
σύμφωνα τα στοιχεία των προσφορών τους και με μη¬ 
δενικό μοναδιαίο τίμημα. 

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των 
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αιτούμενων τμημάτων του ΠΑΧ όπως αυτό προκύπτει 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προσφορές, υπερβαίνει 
τον Προσφερόμενο ΠΑΧ, η κατανομή τμημάτων ΠΑΧ 
γίνεται μόνο στους συμμετέχοντες οι οποίοι υπέβαλαν 
προσφορές με μοναδιαίο τίμημα το οποίο ισούται ή 
υπερβαίνει την Τιμή Κατωφλιού. Ειδικότερα, εφαρμό¬ 
ζονται τα ακόλουθα: 

(ί) Εφόσον υφίσταται μοναδική Προσφορά Κατωφλι¬ 
ού, αυτή ικανοποιείται κατά το μέρος που ισούται με 
τη διαφορά μεταξύ του Προσφερόμενου ΠΑΧ και του 
αθροίσματος των αιτούμενων τμημάτων του ΠΑΧ, όπως 
αυτό προκύπτει από τις προσφορές με υψηλότερη θέση 
στον Πίνακα Κατάταξης από την θέση την οποία κα¬ 
τέχει η Προσφορά Κατωφλιού (Υπολειπόμενο Τμήμα 
ΠΑΧ). Εάν η Προσφορά Κατωφλιού έχει υποβληθεί από 
συμμετέχοντα ο οποίος έχει δηλώσει κατά τα άρθρα 
[76 Α1 και [76 Β ] ότι δεν αποδέχεται την κατανομή του Υπο- 
λειπόμενου Τμήματος ΠΑΧ, ο Διαχειριστής απορρίπτει 
την εν λόγω Προσφορά και εξετάζει την προσφορά η 
οποία κατέχει την αμέσως επόμενη θέση στον Πίνακα 
Κατάταξης. Εφόσον η νέα αυτή προσφορά οδηγεί σε 
υπέρβαση του Υπολειπόμενου Τμήματος ΠΑΧ και είναι 
αποδεικτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγρά¬ 
φου αυτής τότε αυτή καθορίζει και εκ νέου την Τιμή 
Κατωφλιού και αποτελεί την Προσφορά Κατωφλιού. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το αιτούμενο τμήμα 
ΠΑΧ της νέας προσφοράς υπολείπεται του Υπολειπόμε¬ 
νου Τμήματος ΠΑΧ, τότε ο Διαχειριστής προχωρά στην 
εξέταση των διαδοχικά επόμενων προσφορών έως ότου 
το άθροισμα του αιτούμενου ΠΑΧ όλων, των υπό την 
περίπτωση αυτή εξεταζόμενων προσφορών, υπερβαίνει 
το Υπολειπόμενο Τμήμα ΠΑΧ. Στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν δημιουργείται υπέρβαση του Υπολειπόμενου 
Τμήματος ΠΑΧ εφαρμόζεται η περίπτωση Α). 

(ϋ) Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες Προσφορές Κα¬ 
τωφλιού, τότε το Υπολειπόμενο Τμήμα ΠΑΧ όπως αυτό 
ορίζεται στην περίπτωση (ί) κατανέμεται στους συμμε¬ 
τέχοντες που υπέβαλαν Προσφορές Κατωφλιού αναλο¬ 
γικά με το τμήμα ΠΑΧ κάθε Προσφοράς. Εάν κάποιος 
από τους συμμετέχοντες έχει δηλώσει στην προσφορά 
του ότι δεν αποδέχεται την κατανομή μόνο μέρους της 
αιτούμενου τμήματος του ΠΑΧ τότε το Υπολειπόμενο 
Τμήμα ΠΑΧ κατανέμεται με τον ίδιο κανόνα κατανομής 
αναλογικά μόνο στους ισοψηφήσαντες συμμετέχοντες 
που έχουν αποδεχτεί την εκχώρηση μέρους του αιτού- 
μενου τμήματος ΠΑΧ. Στην περίπτωση κατά την οποία 
όλοι οι συμμετέχοντες με Προσφορές Κατωφλιού έχουν 
δηλώσει ότι δεν αποδέχονται την κατανομή μέρους του 
αιτούμενου τμήματος ΠΑΧ, εφαρμόζεται η διαδικασία 
της περίπτωσης (ί) σχετικά με την απόρριψη όλων Προ¬ 
σφορών Κατωφλιού και την εξέταση των επόμενων σε 
σειρά κατάταξης. 

6. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση [Β] και πρόκειται για 
τη Μηνιαία Διαδικασία Διάθεσης ΠΑΧ κατά το άρθρο 
[76Α], οι συμμετέχοντες στους οποίους κατανέμεται 
τμήμα του ΠΑΧ καταβάλουν στον διαχειριστή συνολικό 
ποσό για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικα¬ 
σία το οποίο ισούται με το άθροισμα για κάθε Ημέρα 
(ό) του Μήνα του γινομένου του τμήματος του ΠΑΧ το 
οποίο τους κατανεμήθηκε για την Ημέρα αυτή επί την 
Τιμή Κατωφλιού για την Ημέρα (ό). 

7. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση [Β] και πρόκειται 
για την Ημερήσια Διαδικασία Διάθεσης ΠΑΧ κατά το 


άρθρο [76Β], οι συμμετέχοντες στους οποίους κατα- 
νέμεται τμήμα του ΠΑΧ καταβάλουν στον διαχειριστή 
συνολικό ποσό για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική 
διαδικασία το οποίο ισούται με το άθροισμα για την 
Ημέρα (ό) του Μήνα του γινομένου του τμήματος του 
ΠΑΧ το οποίο τους κατανεμήθηκε για την Ημέρα αυτή 
επί την Τ ιμή Κατωφλιού για την Ημέρα (ό). 

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [9], τυχόν τμήμα 
του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ το οποίο δε διατέθηκε σε Χρήστες ΥΦΑ κατά 
τη Μηνιαία Διαδικασία Διάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου, 
θεωρείται τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
το οποίο παραμένει προς διάθεση με την ακόλουθη 
σειρά προτεραιότητας: 

Α) Για την ικανοποίηση αιτήματος μη προγραμματι¬ 
σμένης εκφόρτωσης ΥΦΑ κατά το άρθρο [88]. 

Β) Για την ικανοποίηση αιτήματος επαναπροσδιορι¬ 
σμού χρόνου εκφόρτωσης ΥΦΑ σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο [10] του άρθρου [67]. 

Γ) Στο πλαίσιο της Ημερήσιας Διαδικασίας Διάθεσης 
Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76Β], 

9. Ειδικά για την τελευταία Ημέρα κάθε Μήνα Μ-1, 
τυχόν τμήμα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δε διατέθηκε σε Χρήστες 
ΥΦΑ κατά τη Μηνιαία Διαδικασία Διάθεσης Αποθηκευ¬ 
τικού Χώρου και αφορά στην επόμενη πρώτη Ημέρα 
του Μήνα Μ, διατίθεται στο πλαίσιο της Ημερήσιας 
Διαδικασίας Διάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου κατά το 
άρθρο [76Β]. 

10. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο όλων των σχετικών 
στοιχείων κάθε Διαγωνιστικής Διαδικασία Μηνιαίας και 
Ημερήσιας Διάθεσης ΠΑΧ (υποβληθείσες αιτήσεις, προ¬ 
σφορές, αξιολογήσεις κλπ.), τουλάχιστον για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών. 

11. Σε κάθε μία Διαγωνιστική Διαδικασία κατά τα άρ¬ 
θρα [76Α] και [76Β] η οποία διατηρείται στο αρχείο του 
Διαχειριστή κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο Δια¬ 
χειριστής δίνει μοναδικό αριθμό αναφοράς (Ταυτότητα 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας). 

Αρθρο 77 

Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ 

1. Ως Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ορίζε¬ 
ται η Ποσότητα ΥΦΑ η οποία είναι αποθηκευμένη στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ 
στο τέλος κάθε Ημέρας. 

2. Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (ί) την 
Ημέρα (ά) ( ) υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο: 

ΗΑΥ,, = ΗΑΥ ί (1ι + ΕΠ,, - ΑΠ |(1 - ΑΠΥ., + ΠΣ. 4 

Όπου: 

: Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη 

ΥΦΑ (ί) την Ημέρα (ά-1) (Μ\Λ/ίι) 

: Η Ποσότητα ΥΦΑ που εγχύθηκε στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ από το Χρήστη ΥΦΑ 
(ί) την Ημέρα (ά) (Μ\Λ/Γι) 
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: Η ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για 
Α ^ί,<ι λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (ί) την Ημέρα 
(ά), υπολογιζόμενη κατά τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο [7] του παρόντος Κώδικα (ΜίΛ/ίι) 

: Η Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ που κατα- 
ΑΥΙΥ ί ! νεμήθηκε στο Χρήστη ΥΦΑ (ί) την Ημέρα 
(ά), σύμφωνα με τη διαδικασία που περι- 
γράφεται στο άρθρο [80] του παρόντος 
(Μ\Λ/ίι) 

: Το αλγεβρικό άθροισμα των Ποσοτήτων 
ΠΣ ; ά ΥΦΑ οι οποίες αγοράστηκαν από το Χρή¬ 
στη ΥΦΑ (ί) μείον τις ποσότητες ΥΦΑ οι 
οποίες πωλήθηκαν από το Χρήστη ΥΦΑ 
(ί) την Ημέρα (ά), κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο [78] (ΜΝΑ/Τι). 

3. Έως τις 12:00 κάθε Ημέρας, ο Διαχειριστής, μέσω του 
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, ενημερώνει 
κάθε Χρήστη ΥΦΑ σχετικά με το ύψος του Ημερήσιου 
Αποθέματος ΥΦΑ, του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης 
και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου αυτού κατά 
το πέρας της προηγούμενης Ημέρας σε μονάδες όγκου 
και ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερμο¬ 
γόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για την μετατροπή. 

4. Σε περίπτωση που το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ 
υπερβαίνει το άθροισμα του Χώρου Προσωρινής Απο¬ 
θήκευσης και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου του 
Χρήστη ΥΦΑ την Ημέρα (ά), τότε για την υπερβαίνουσα 
Ποσότητα ΥΦΑ επιβάλλεται από τον Διαχειριστή στον 
Χρήστη ΥΦΑ Χρέωση Υπέρβασης Αποθέματος ΥΦΑ. Η 
Χρέωση Υπέρβασης Αποθέματος ΥΦΑ υπολογίζεται 
ως το γινόμενο της υπερβαίνουσας Ποσότητας ΥΦΑ 
(ΜΝΛ/Ιι) επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Υπέρ¬ 
βασης Αποθέματος ΥΦΑ), το οποίο ορίζεται ίσο με την 
Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης που ισχύει 
κατά την Ημέρα της υπέρβασης. Μετά την ολοκλήρωση 
του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή 
του παρόντος, η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Απο¬ 
θέματος ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις 
(3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα 
έσοδα από την Χρέωση Υπέρβασης Αποθέματος ΥΦΑ 
θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ 
και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί 
ο Διαχειριστής. 

5. Έως τις 13:00 κάθε Ημέρας, ο Διαχειριστής ανα¬ 
κοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα το 
άθροισμα του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ, το άθροισμα 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης και το άθροι¬ 
σμα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου όλων των 
Χρηστών ΥΦΑ την Ημέρα (ά) σε μονάδες όγκου και 
ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερμογόνο 
Δύναμη που χρησιμοποιείται για την μετατροπή. Η εν 
λόγω ανακοίνωση καταχωρείται σε σχετικό αρχείο το 
οποίο έχει μορφή επεξεργάσιμου πίνακα και στο οποίο 
τηρούνται οι ανωτέρω πληροφορίες για κάθε Ημέρα του 
Έτους σε πενταετή κυλιόμενη βάση. 

Άρθρο 77Α 

Διαχείριση Αποθεμάτων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ κατά τη 
λήξη της Σύμβασης ΥΦΑ 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία το Ημερήσιο Από¬ 


θεμα ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] προκύψει διάφορο του 
μηδενός και η Σύμβαση ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ λήγει 
κατά την Ημέρα αυτή: 

Α) Εφόσον το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ είναι θετικό 
και ο Χρήστης δεν έχει υποβάλει αίτηση τροποποίησης 
της διάρκειας της Σύμβασης κατά την παράγραφο [19] 
του άρθρου [71] ή το αίτημα του Χρήστη δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί επειδή έχει παρέλθει η Περίοδος Προσω¬ 
ρινής Αποθήκευσης του τελευταίου χρονικά Φορτίου 
ΥΦΑ στο οποίο αφορά η Σύμβαση και δεν υφίσταται 
διαθέσιμος Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος επαρκής 
για την εξυπηρέτηση πλήρως ή μερικώς του εναπομεί- 
ναντος Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ κατά την επόμενη 
Ημέρα τότε ο Διαχειριστής εφαρμόζει κατά σειρά προ¬ 
τεραιότητας τα ακόλουθα: 

(ί) Αποζημιώνει τον Χρήστη με τίμημα ίσο με το γι¬ 
νόμενο της εναπομένουσας μετά τη λήξη της Σύμβα¬ 
σης ΥΦΑ, Ποσότητας ΥΦΑ επί Μοναδιαία Αποζημίωση 
Εναπομένουσας Ποσότητας ΥΦΑ η οποία ορίζεται ως 
ποσοστό ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) της Ημερήσιας 
Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση αυτή η 
κυριότητα της εναπομένουσας, μετά τη λήξη της Σύμβα¬ 
σης ΥΦΑ, Ποσότητας ΥΦΑ μεταβιβάζεται στον Διαχειρι¬ 
στή, η δε εναπομένουσα ως άνω ποσότητα προστίθεται 
στο Απόθεμα Αερίου Εξισορρόπησης του Διαχειριστή, 
εφόσον υφίσταται διαθέσιμος χώρος. 

(ϋ) Εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου [79]. 

Οι ως άνω περιπτώσεις (ί) και (ϋ) μπορούν να εφαρ¬ 
μοστούν και συμπληρωματικώς. 

Β) Εφόσον το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ είναι αρνητικό, 
ο Διαχειριστής χρεώνει τον Χρήστη με το γινόμενο 
της απόλυτης τιμής του, εναπομείναντος μετά τη λήξη 
της Σύμβασης ΥΦΑ, Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ επί 
Μοναδιαία Χρέωση Εναπομένουσας Ποσότητας ΥΦΑ η 
οποία ορίζεται ίση με την Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξι- 
σορρόπησης. 

2. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από 
το Έτος θέσης σε εφαρμογή του παρόντος, η Μονα¬ 
διαία Αποζημίωση Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ και η 
Μοναδιαία Χρέωση Εναπομένουσας Ποσότητας ΥΦΑ 
καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από 
έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρα¬ 
γράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) μήνες 
πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα του 
Διαχειριστή κατά την περίπτωση Β) της παραγράφου 
[2] θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας 
ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που 
τηρεί ο Διαχειριστής 

Άρθρο 77Β 

Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης 

1. Ως Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης ορίζεται 
η Ποσότητα ΥΦΑ η οποία είναι αποθηκευμένη εντός 
του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης στο τέλος 
κάθε Ημέρας. 

2. Ο Διαχειριστής οφείλει να διαθέτει στους Χρήστες 
ΥΦΑ το τμήμα του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπη- 
σης το οποίο δε χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης με την ακόλουθη σειρά 
προτεραιότητας: 

Α) Για την ικανοποίηση αιτήματος μη προγραμματι¬ 
σμένης εκφόρτωσης ΥΦΑ κατά το άρθρο [88]. 

Β) Για την ικανοποίηση αιτήματος επαναπροσδιορι- 
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σμού χρόνου εκφόρτωσης ΥΦΑ σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο [10] του άρθρου [67]. 

Γ) Στο πλαίσιο της Ημερήσιας Διαδικασίας Διάθεσης 
Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76Β]. 

3. Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ημερήσιου Απο¬ 
θέματος ΥΦΑ Εξισορρόπησης και του τμήματος του 
Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης το οποίο δύναται 
να καταστεί διαθέσιμο στους Χρήστες ΥΦΑ κατά την 
παράγραφο [2] καθορίζεται με απόφαση του Διαχει¬ 
ριστή, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου και δη¬ 
μοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

4. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξι- 
σορρόπησης και το τμήμα του Αποθηκευτικού Χώρου 
Εξισορρόπησης το οποίο δε χρησιμοποιείται και διατη¬ 
ρεί σχετικά ιστορικά στοιχεία σε πενταετή κυλιόμενη 
βάση. Το σχετικό αρχείο οφείλει να έχει μορφή επε¬ 
ξεργάσιμου πίνακα. 

Αρθρο 78 
Συναλλαγές ΥΦΑ 

1. Χρήστες οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ με το Διαχειριστή μπορούν να προ¬ 
βαίνουν σε μεταξύ τους συναλλαγές με αντικείμενο την 
αγοραπωλησία Ποσοτήτων ΥΦΑ, οι οποίες είναι αποθη- 
κευμένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (Συναλλαγές ΥΦΑ). 

2. Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι προβαίνουν σε Συναλλαγές 
ΥΦΑ, υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση στο 
Διαχειριστή το αργότερο μία (1) Ημέρα πριν την Ημέρα 
εφαρμογής της μεταξύ τους συμφωνίας, τα στοιχεία του 
πωλητή και αγοραστή, την Ποσότητα ΥΦΑ στην οποία 
αφορά η συναλλαγή και την Ημέρα κατά την οποία 
θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση της κυριότητας της 
Ποσότητας ΥΦΑ. 

3. Απόρριψη Συναλλαγής ΥΦΑ επιτρέπεται μόνον 
εφόσον οι Ποσότητες ΥΦΑ που αποτελούν αντικείμενο 
της συναλλαγής υπερβαίνουν το εκτιμώμενο Ημερήσιο 
Απόθεμα ΥΦΑ του πωλητή ή ο αγοραστής δεν διαθέτει 
τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο κατά την Ημέρα 
που αφορά η συναλλαγή. 

4. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών, ο Διαχειρι¬ 
στής καθορίζει διαδικασία διενέργειας των Συναλλαγών 
ΥΦΑ μέσω του Συστήματος αυτού. 

Άρθρο 79 

Υποχρεωτική προσαρμογή αεριοποίησης ΥΦΑ 

1. Κατά τη διαδικασία του Εβδομαδιαίου και Ημερή¬ 
σιου Προγραμματισμού, ο Διαχειριστής συγκρίνει τις 
Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από 
Χρήστες Μεταφοράς ότι θα παραδοθούν στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ με: 

Α) Το εκτιμώμενο, κατά το πέρας της Ημέρας στην 
οποία αφορά η Δήλωση, Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ των 
Χρηστών ΥΦΑ από τους οποίους εξυπηρετούνται οι Χρή¬ 
στες Μεταφοράς. Κατά την εκτίμηση του Ημερήσιου 
Αποθέματος ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ο Διαχειριστής 
λαμβάνει υπόψη του και τυχόν Συναλλαγές ΥΦΑ οι οποί¬ 
ες αφορούν στη συγκεκριμένη Ημέρα. 

Β) Τον Ελάχιστο Ημερήσιο Ρυθμό Αεριοποίησης ΥΦΑ. 

2. Ο Διαχειριστής δικαιούται να τροποποιεί ή απορ¬ 
ρίπτει αιτιολογημένα την Εβδομαδιαία Δήλωση ή την 


Ημερήσια Δήλωση αντίστοιχα Χρηστών Μεταφοράς, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου [4], ζητώντας 
τους να υποβάλλουν εκ νέου Ημερήσια Δήλωση και υπο¬ 
δεικνύοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη τροποποίηση 
των δηλώσεών τους με προσαρμογή της αεριοποίησης 
ΥΦΑ και της παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Ει¬ 
σόδου ΥΦΑ καθώς και της παράδοσης, για λογαριασμό 
τους, Φυσικού Αερίου σε τυχόν άλλα Σημεία Εισόδου, 
πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, εφόσον: 

Α) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι 
οποίες δηλώνονται από τους Χρήστες Μεταφοράς ότι 
θα παραδοθούν στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ και αφορούν 
στον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ υπερβαίνει το εκτιμώμενο, κατά 
την παράγραφο [1], Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρή¬ 
στη ΥΦΑ από τον οποίο εξυπηρετούνται οι Χρήστες 
Μεταφοράς. 

Β) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι 
οποίες δηλώνονται από τους Χρήστες Μεταφοράς ότι 
θα παραδοθούν στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ και αφορούν 
στον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ υπολείπεται της Ποσότητας Φυ¬ 
σικού Αερίου που απαιτείται να παραδοθεί προκειμέ- 
νου το εκτιμώμενο, κατά την παράγραφο [1], Ημερήσιο 
Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ από τον οποίο εξυπη¬ 
ρετούνται οι Χρήστες Μεταφοράς να μην υπερβαίνει 
το άθροισμα του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης για 
κάθε Φορτίο ΥΦΑ και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου που έχει διατεθεί στον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ. 
Ως Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης νοείται η 
διαφορά μεταξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία 
απαιτείται να παραδοθεί κατά τα ανωτέρω και του 
αθροίσματος των δηλωθέντων, από τους Χρήστες Με¬ 
ταφοράς στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου οι οποίες αφορούν στον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ. 

Γ) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία δη¬ 
λώνεται από Χρήστες Μεταφοράς ότι θα παραδοθεί 
στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ είναι μικρότερη του Ελάχιστου 
Ημερήσιου Ρυθμού Αεριοποίησης ΥΦΑ. 

3. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία του Ημερή¬ 
σιου Προγραμματισμού, οι εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς 
δεν υποβάλουν νέα Ημερήσια Δήλωση ή η Ημερήσια 
Δήλωση που υπέβαλαν δεν τροποποιήθηκε κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται καμία εκ των 
ανωτέρω περιπτώσεων, ο Διαχειριστής δικαιούται, κατά 
την Ημέρα στην οποία αφορούν οι Δηλώσεις, να προ¬ 
σαρμόσει την αεριοποίηση ΥΦΑ και την παράδοση της 
αντίστοιχης Ποσότητας Φυσικού Αερίου για λογαριασμό 
των εν λόγω Χρηστών Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου 
ΥΦΑ καθώς και την παράδοση, για λογαριασμό τους, 
Φυσικού Αερίου σε τυχόν άλλα Σημεία Εισόδου πλην του 
Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπί¬ 
ζονται πλήρως οι συνέπειες των ως άνω περιπτώσεων. 

4. Στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2], και εφό¬ 
σον η εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο [3] 
δεν είναι δυνατή για λόγους που άπτονται ιδίως της 
ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ 
και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Διαχειριστή έναντι άλλων Χρηστών ΥΦΑ και Χρηστών 
Μεταφοράς που δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, 
λαμβάνονταιτα ακόλουθα μέτρα: 

Α) Ο Διαχειριστής προσαρμόζει την αεριοποίηση ΥΦΑ 
και την παράδοση της αντίστοιχης Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου για λογαριασμό των Χρηστών Μεταφοράς της 
περίπτωσης Β) της παραγράφου [2] στο Σημείο Εισό- 
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δου ΥΦΑ καθώς και την παράδοση, για λογαριασμό 
τους, Φυσικού Αερίου σε τυχόν άλλα Σημεία Εισόδου 
πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, κατά τρόπο ώστε να 
αντιμετωπίζονται τουλάχιστον μερικώς οι συνέπειες 
της περίπτωσης Β) της παραγράφου [2]. Ως Ποσότητα 
Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης νοείται η διαφο¬ 
ρά μεταξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παρα- 
δίδεται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ κατά την παρούσα 
και του αθροίσματος των αρχικώς δηλωθέντων, από 
τους Χρήστες Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, 
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου κατά την περίπτωση Β) 
της παραγράφου [2]. 

Β) Συμπληρωματικά της περίπτωσης Α), ή εφόσον η 
εφαρμογή της δεν είναι δυνατή, ο Διαχειριστής διαθέ¬ 
τει την Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης ή την 
Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης μειωμένη κατά 
την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης 
της περίπτωσης Α) σε άλλους Χρήστες ΥΦΑ ή Χρήστες 
Μεταφοράς μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και κα- 
λεί τους εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς να προβούν σε 
σχετική τροποποίηση των Εβδομαδιαίων ή Ημερήσιων 
Δηλώσεών τους.Έως τη θέσπιση της διαδικασίας αυτής, 
ο Διαχειριστής τροποποιεί τις Δηλώσεις των Χρηστών 
Μεταφοράς οι οποίοι έχουν δεσμεύσει Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ αλλά 
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση Β) της παραγράφου 
[2] με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν οι δηλωθείσες 
από αυτούς Ποσότητες Φυσικού Αερίου σε κάθε Σημείο 
Εισόδου, πλην του Σημείου ΥΦΑ, και να αυξηθούν αντι- 
στοίχως οι δηλωθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ κατά τρόπο ώστε να καταστεί εφι¬ 
κτή η απομάκρυνση της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αερι¬ 
οποίησης ή της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης 
μειωμένης κατά την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής 
Αεριοποίησης από τους αποθηκευτικούς χώρους της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των 
δύο ανωτέρω διαδικασιών και ιδίως το τίμημα με το 
οποίο διατίθεται η Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριο¬ 
ποίησης ή η Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης 
μειωμένη κατά την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής 
Αεριοποίησης, καθορίζονται με απόφαση του Διαχει¬ 
ριστή, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου. 

Γ) Εφόσον η εφαρμογή των οριζομένων στις περιπτώ¬ 
σεις Α) έως Β) ανωτέρω δεν είναι δυνατή, ο Διαχειριστής 
χρεώνει τους Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι εξυπηρετούν τους 
Χρήστες Μεταφοράς που εμπίπτουν στην περίπτωση 
Β) της παραγράφου [2] με τη Χρέωση Υπέρβασης Απο¬ 
θηκευτικού Χώρου ΥΦΑ η οποία ορίζεται ίση με πεντα¬ 
κόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ για την πρώτη Ημέρα 
κατά την οποία συντρέχει η περίπτωση αυτή. Η εν λόγω 
χρέωση προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) για κάθε επιπλέον Ημέρα κατά την οποία ο Χρή¬ 
στης Μεταφοράς τον οποίο εξυπηρετεί Χρήστης ΥΦΑ 
εμπίπτει στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2]. Μετά 
την ολοκλήρωση του επόμενου'Ετους από το Έτος θέ¬ 
σης σε εφαρμογή του παρόντος, η Χρέωση Υπέρβασης 
Αποθηκευτικού Χώρου ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση 
του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του 
Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου 
Έτους. Τα έσοδα από την Χρέωση Υπέρβασης Αποθη¬ 
κευτικού Χώρου ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής 


Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 

5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού, 
για τον υπολογισμό οποιουδήποτε μεγέθους ή χρέω- 
σης σύμφωνα με τον Κώδικα, ως δηλωθείσα από τον 
Χρήστη Μεταφοράς Ποσότητα Φυσικού Αερίου κατά τη 
διαδικασία του Ημερήσιου Προγραμματισμού, θεωρεί¬ 
ται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που δηλώθηκε με την 
τελευταία εγκεκριμένη Ημερήσια Δήλωση του Χρήστη 
Μεταφοράς, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου [4]. 

6. Ο Διαχειριστής οφείλει να εφαρμόζει τα ανωτέρω 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, χωρίς 
διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς και των 
Χρηστών ΥΦΑ στους οποίους αφορά και εφόσον αυτό 
απαιτείται για λόγους ασφαλούς και αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ καθώς και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες παρεμποδίζεται η παροχή 
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατε¬ 
θεί ή η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Διαχειριστή έναντι άλλων Χρηστών ΥΦΑ και Χρηστών 
Μεταφοράς και, ιδίως, η Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ άλ¬ 
λων Χρηστών ΥΦΑ. 

7. Την επόμενη Ημέρα από την Ημέρα έναρξης εφαρ¬ 
μογής οποιουδήποτε από τα παραπάνω μέτρα, ο Δια¬ 
χειριστής ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ σχετικά, τεκ¬ 
μηριώνοντας την ανάγκη εφαρμογής του μέτρου, κατά 
την παράγραφο [6], και συνυποβάλλει κάθε σχετικό 
στοιχείο σύμφωνα με τις παραγράφους [2], [3] και [4]. 
Την επόμενη Ημέρα από την Ημέρα λήξης εφαρμογής 
των παραπάνω μέτρων ο Διαχειριστής ενημερώνει τη 
ΡΑΕ σχετικά. 

Αρθρο 80 

Απώλειες Εγκατάστασης ΥΦΑ 

1. Ως Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΑπΥρ) κατά 
τη διάρκεια μίας περιόδου ρ ορίζεται η διαφορά μεταξύ 
του συνόλου των Φορτίων ΥΦΑ που εγχύθηκαν στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΕΠΥρ) κατά την περίοδο αυτή και 
των Ποσοτήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑΠΥρ) 
κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτές καταμετρούνται στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του ΕΣΜΦΑ, αυξημένη κατά τη δια¬ 
φορά μεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν 
αποθηκευμένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑπΕγ) κατά 
την έναρξη (ΑπΕγρ-1) και το πέρας (ΑπΕγρ) της ίδιας 
χρονικής περιόδου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑπΥρ = ΕΠΥρ - ΑΠΥρ + (ΑπΕγρ-1 - ΑπΕγρ) 

2. Ως Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
(ΣΑΥρ) κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, ορί¬ 
ζεται ο λόγος της Απώλειας Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά 
την εν λόγω περίοδο και του αθροίσματος των Ποσο¬ 
τήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα 
Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως αυτές 
καταμετρούνται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, κατά τη δι¬ 
άρκεια της χρονικής περιόδου, προσαυξημένου κατά 
την Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο τύπο: 


ρ ΑπΥ ρ +ΑΠΥ ρ 
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3. Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε'Ετους ο Διαχειριστής 
δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, 
μετά από έγκριση της ΡΑΕ, την εκτίμησή του για την 
τιμή του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ που θα ισχύει για το επόμενο Έτος (ΕΣΑΥ) 
καθώς και αναλυτικώς τη μεθοδολογία βάσει της οποί¬ 
ας ο Διαχεριστής οδηγείται στην εν λόγω εκτίμηση. 
Κατά τη διάρκεια ενός Έτους η τιμή του Εγκεκριμένου 
Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ δύναται να 
αναθεωρηθεί μία (1) φορά, μετά από έγκριση της ΡΑΕ 
κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή το οποίο αιτιολο¬ 
γείται ειδικά και δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα. 

4. Κάθε Ημέρα κατά την οποία η ποσότητα που αερι¬ 
οποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστημα Μεταφοράς από 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν μεγαλύτερη του μηδενός, 
ο Διαχειριστής κατανέμει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το 
σκοπό της εκτίμησης των αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρήστη 
ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά με την 
ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για λογαριασμό των 
Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετεί ο κάθε Χρήστης 
ΥΦΑ, κατά την ίδια Ημέρα, όπως αυτή υπολογίσθηκε 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κε¬ 
φάλαιο [7] του Κώδικα. 

5. Κάθε Ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται 
αεριοποίηση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, ο Διαχειρι¬ 
στής κατανέμει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό 
της εκτίμησης των αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, 
Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά του Ημερήσιου 
Αποθέματος ΥΦΑ που κάθε Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε 
στην αρχή της συγκεκριμένης Ημέρας. 

6. Στην αρχή κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το 
Συντελεστή Απωλειών του αμέσως προηγουμένου Μήνα 
(ΜΣΑΥ) λαμβάνοντας υπόψη τις Ημέρες εκείνες κατά τις 
οποίες η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε 
στο Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ 
ήταν μεγαλύτερη του μηδενός. 

7. Εάν ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός Μήνα προκύψει μεγαλύτερος 
από τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Απωλειών, ο Διαχειρι¬ 
στής υποχρεούται να καταβάλλει στους Χρήστες ΥΦΑ 
Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ. Η Αποζημίωση Απωλειών 
ΥΦΑ δεν καταβάλλεται στους Χρήστες για τις Ημέρες 
του Μήνα όπου δεν πραγματοποιείται αεριοποίηση από 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

8. Η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της Ποσότητας Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζη¬ 
μίωση επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Απο¬ 
ζημίωσης Απωλειών ΥΦΑ). 

9. Η Ποσότητα Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζημίωση υπο¬ 
λογίζεται ως το γινόμενο της διαφοράς του Συντελεστή 
Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το συγκεκριμέ¬ 
νο Μήνα και του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών 
Εγκατάστασης ΥΦΑ επί το άθροισμα της Απώλειας της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για τον εν λόγω Μήνα και της πο¬ 
σότητας που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστημα 
Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά το Μήνα 
αυτό. 

10. Η Μοναδιαία Χρέωση Αποζημίωσης Απωλειών ΥΦΑ 
ορίζεται ίση με τη μέση τιμή της ΗΤΑΕ κατά τον εν λόγω 
Μήνα. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από 
το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, η Μοναδιαία 
Χρέωση Αποζημίωσης Απωλειών ΥΦΑ καθορίζεται με 


απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
69 του Νόμου. 

11. Η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ κατανέμεται στους 
Χρήστες ΥΦΑ μηνιαίως αναλογικά των Ποσοτήτων ΥΦΑ 
που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα Με¬ 
ταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό 
των Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετούν οι Χρήστες 
ΥΦΑ, κατά το οριζόμενα στο Κεφάλαιο [7] του Κώδικα. 

12. Κάθε Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται αε¬ 
ριοποίηση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ μόνο για τους 
σκοπούς της εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής κατανέμει 
σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της εκτίμησης των 
αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ αναλογικά του Ημερήσιου Αποθέματος 
ΥΦΑ που κάθε Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή 
της συγκεκριμένης Ημέρας. 

13. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα την Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ για 
κάθε Ημέρα (ά) με ειδική αναφορά στις Ημέρες κατά τις 
οποίες συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων [5] 
και [12]. Το σχετικό αρχείο έχει μορφή επεξεργάσιμου 
Πίνακα και σχετικά στοιχεία διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Αρθρο 81 

Ετήσιος προγραμματισμός 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ 

1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονο¬ 
μική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
εκπονεί ετήσιο προγραμματισμό εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ (Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ), μέσω του οποίου 
προγραμματίζονται οι εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά 
τη διάρκεια κάθε'Ετους. 

2. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Διαχειρι¬ 
στή Δηλώσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Εκφόρτωσης 
Φορτίων ΥΦΑ (Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο [82]. 

3. Δικαίωμα υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων ΥΦΑ έχουν 
οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, κατά το 
άρθρο 72 του Νόμου, ανεξάρτητα του εάν έχουν συνάψει 
με τον Διαχειριστή Σύμβαση ΥΦΑ. 

Άρθρο 82 

Υποβολή και περιεχόμενο Ετήσιας Δήλωσης ΥΦΑ 

1. Η Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ υποβάλλεται στον Διαχειρι¬ 
στή, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήμα¬ 
τος, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου κάθε'Ετους 
(Προθεσμία Υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων ΥΦΑ). 

2. Η Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ περιλαμβάνει για κάθε Μήνα 
του Έτους στο οποίο αφορά: 

Α) Το συνολικό αριθμό Φορτίων ΥΦΑ που ο ενδια¬ 
φερόμενος επιθυμεί να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια 
του Μήνα. 

Β) Την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ καθώς και την 
Ποσότητα τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης εκφρα¬ 
σμένη σε Μ\Λ/ό και πι3 ΥΦΑ. 

Γ) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που θα μεταφέρει κάθε 
Φορτίο ΥΦΑ, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι διαθέ¬ 
σιμη. 

Δ) Τον ΧρόνοΈγχυσης ΥΦΑ, που ο ενδιαφερόμενος 
εκτιμά ότι απαιτείται για την Έγχυση κάθε Φορτίου 
ΥΦΑ και το χρόνο για την Έγχυση τυχόν Φορτίου ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης. 
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Ε) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και χρο¬ 
νική περίοδο τεσσάρων (4) Ημερών εντός της οποίας 
περιλαμβάνεται ο Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ (Αρχική 
Περίοδος Εκφόρτωσης), κάθε Φορτίου ΥΦΑ και τυχόν 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. 

ΣΤ) Την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε 
Φορτίο ΥΦΑ. 

Ζ) Δήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων) περί από κοινού μεταφοράς δύο ή περισσότε¬ 
ρων Φορτίων του Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς 
εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με το ίδιο Πλοίο 
ΥΦΑ και κατά την ίδια Αρχική Περίοδο Εκφόρτωσης. 
Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται Δήλωση Πολ¬ 
λαπλών Φορτίων θεωρείται ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης 
αφορά μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ. 

Αρθρο 83 

Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ 

1. Μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Ετήσιων 
Δηλώσεων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής εκπονεί τον Ετήσιο Προ¬ 
γραμματισμό ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
[87] και καταρτίζει το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εκφόρ¬ 
τωσης Φορτίων ΥΦΑ (Αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ). 

2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο¬ 
ριακού Συστήματος, αποστέλλει σε όσους υπέβαλαν 
Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το Αρχικό Ετήσιο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ, το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 
πριν την έναρξη κάθε Έτους (Προθεσμία Αποστολής 
Αρχικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ). 

3. Το Αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ περιλαμβάνει: 

Α) Την Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, την ημερομηνία 

έναρξης της Αρχικής Περιόδου Εκφόρτωσης, την Πο¬ 
σότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ. την Περίοδο Προσωρινής 
Αποθήκευσης καθώς και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου 
ΥΦΑ Εξισορρόπησης. Φορτία ΥΦΑ για τα οποία έχει 
υποβληθεί Δήλωση Κοινής Εκφόρτωσης κατά το άρθρο 
[84] θεωρούνται ότι έχουν την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης 
και την ίδια ημερομηνία έναρξης της Αρχικής Περιόδου 
Εκφόρτωσης. 

Β) Τα Φορτία ΥΦΑ τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν 
στον προγραμματισμό, κατά τα οριζόμενα στην παρά¬ 
γραφο [6] του άρθρου [87]. 

4. Κάθε απόκλιση του Αρχικού Ετήσιου Προγράμματος 
ΥΦΑ σε σχέση με τα στοιχεία Ετήσιας Δήλωσης ΥΦΑ 
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμμα¬ 
τισμού ΥΦΑ, αιτιολογείται ειδικά από τον Διαχειριστή 
στον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή, 
ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέα Ετήσια 
Δήλωση ΥΦΑ καθώς και τις αντιρρήσεις του επί του 
Αρχικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ εντός προθεσμίας 
επτά (7) Ημερών από τη λήξη της Προθεσμίας Αποστο¬ 
λής Αρχικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ. 

5. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρή¬ 
σεις καθώς και κάθε Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ η οποία τυ¬ 
χόν υποβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[4], καταρτίζει και αποστέλλει, μέσω του Ηλεκτρονι¬ 
κού Πληροφοριακού Συστήματος, σε όσους υπέβαλαν 
Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το τελικό ετήσιο 
πρόγραμμα εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Τελικό Ετήσιο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ), το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
(14) Ημερών από τη λήξη της Προθεσμίας Αποστολής 
Αρχικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ, αιτιολογώντας 
ειδικά τις αποκλίσεις του Προγράμματος σε σχέση με 
τα στοιχεία των Ετήσιων Δηλώσεων ΥΦΑ. 


6. Το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ επικαιροποιείται 
από τον Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Μετά την ολοκλήρωση του Μηνιαίου Προγραμμα¬ 
τισμού ΥΦΑ με χρονικό ορίζοντα τον επόμενο Μήνα , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [86]. 

Β) Μετά τη σύναψη νέας Σύμβασης ΥΦΑ ή την τροπο¬ 
ποίηση ή τη λήξη υφιστάμενης Σύμβασης ΥΦΑ. 

Γ) Για λόγους Ανωτέρας Βίας. 

Δ) Στην περίπτωση ακύρωσης εκφόρτωσης Φορτίου 
ΥΦΑ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [8] του άρ¬ 
θρου [86]. 

Ε) Στην περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Χρηστών ΕΣΦΑ, ο οποίος συμμετείχε στον Ετήσιο Προ¬ 
γραμματισμό ΥΦΑ, δεν υποβάλει στον Διαχειριστή Αί¬ 
τηση Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ το αργότερο 
σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την έναρξη του Μήνα 
εντός του οποίου έχουν προγραμματιστεί εκφόρτωση ή 
εκφορτώσεις Φορτίου ή Φορτίων ΥΦΑ για λογαριασμό 
του, οι αντίστοιχοι Χρόνοι Εκφόρτωσης ΥΦΑ και Περί¬ 
οδοι Προσωρινής Αποθήκευσης κατά τον Μήνα αυτό 
διατίθενται από τον Διαχειριστή σε ενδιαφερομένους, 
κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. 

ΣΤ) Στην περίπτωση μη προγραμματισμένης εκφόρ¬ 
τωσης Φορτίου ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
[88] · 

7. Το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ και κάθε επικαι- 
ροποίησή του δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι σε 
μορφή επεξεργάσιμου πίνακα, όλα δε τα αναφερόμενα 
σε αυτό μεγέθη που αφορούν σε Ποσότητες ΥΦΑ ή σε 
αποθηκευτικούς χώρους εκφράζονται σε μονάδες όγκου 
και ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερμο¬ 
γόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή. 

8. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο του Τελικού Ετήσιου 
Προγράμματος ΥΦΑ καθώς και των Ετήσιων Δηλώσεων 
ΥΦΑ που υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό και διατηρεί 
τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερο¬ 
μηνία υποβολής τους. 

Άρθρο 84 

Μηνιαίος προγραμματισμός 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ 

1. Γ ια την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονο¬ 
μική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
εκπονεί μηνιαίο προγραμματισμό εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ (Μηνιαίο Προγραμματισμό ΥΦΑ), μέσω του οποί¬ 
ου προγραμματίζονται οι εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ 
κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου Μήνα (Μήνας 
Μ) και των δύο επόμενων Μηνών (Μήνες Μ+1 και Μ+2) 
αντίστοιχα. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηνιαίο Προγραμματι¬ 
σμό ΥΦΑ έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ. 

3. Για το σκοπό αυτό, κάθε Χρήστης ΥΦΑ υποχρε- 
ούται να υποβάλει στο Διαχειριστή Δήλωση Μηνιαίου 
Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Μηνιαία 
Δήλωση ΥΦΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [85], 
εφόσον έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με το Τελικό 
Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
για λογαριασμό του κατά το Μήνα Μ. 

4. Σε περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ δεν υποβάλλει 
Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ θεωρείται ότι δεν θα προβεί σε 
εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά τη διάρκεια του Μήνα 
Μ. 
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5. Κατά τη διαδικασία του Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, κάθε αναφορά στο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ 
νοείται ως αναφορά στο πλέον πρόσφατα επικαιροποιη- 
μένο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο [6] του άρθρου [83]. 

Άρθρο 85 

Υποβολή και περιεχόμενο Μηνιαίας Δήλωσης ΥΦΑ 

1. Η Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ υποβάλλεται στον Διαχει¬ 
ριστή, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστή¬ 
ματος, το αργότερο είκοσι οκτώ (28) Ημέρες πριν την 
έναρξη κάθε Μήνα Μ (Προθεσμία Υποβολής Μηνιαίων 
Δηλώσεων ΥΦΑ). 

2. Η Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ περιλαμβάνει: 

Α) Για κάθε Φορτίο ΥΦΑ που ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυμεί 
να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του Μήνα Μ: 

(ί) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και ένα 
διάστημα έξι (6) ωρών εντός της Ημέρας, εντός του 
οποίου θα γίνει η έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ. 

(ϋ) Την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότητα 
τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης εκφρασμένη σε 
Μ\Λ/ά και πι3 ΥΦΑ. 

(ιϋ) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που θα το μεταφέρει. 

(ίν) Τον ΧρόνοΈγχυσης ΥΦΑ, που ο Χρήστης ΥΦΑ 
εκτιμά ότι απαιτείται για τηνΈγχυση του Φορτίου ΥΦΑ 
και το χρόνο για τηνΈγχυση τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξι- 
σορρόπησης. 

(ν) Την επιθυμητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 
για κάθε Φορτίο ΥΦΑ. 

Β) Γ ια κάθε Φορτίο ΥΦΑ που ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυμεί 
να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια των Μηνών Μ+1 και 
Μ+2: 

(ί) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και χρο¬ 
νική περίοδο τεσσάρων (4) Ημερών εντός της οποίας 
περιλαμβάνεται ο Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ (Αρχική 
Περίοδος Εκφόρτωσης), κάθε Φορτίου ΥΦΑ. 

(ϋ) Την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότητα 
τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. 

(ιϋ) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που θα το μεταφέρει. 

(ίν) Τον ΧρόνοΈγχυσης ΥΦΑ, που ο Χρήστης ΥΦΑ 
εκτιμά ότι απαιτείται για τηνΈγχυση του Φορτίου ΥΦΑ 
και το χρόνο για τηνΈγχυση τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξι- 
σορρόπησης. 

(ν) Την επιθυμητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 
για κάθε Φορτίο ΥΦΑ. 

Γ) Τα προγραμματισμένα, σύμφωνα με το Τελικό Ετή¬ 
σιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, Φορτία ΥΦΑ τα οποία ο Χρήστης 
ΥΦΑ επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια 
των Μηνών Μ+1 και Μ+2. 

Δ) Δήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων) αν αυτό μεταφέρεται μαζί με άλλα Φορτία 
ΥΦΑ του ίδιου Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς εκ- 
φόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με το ίδιο Πλοίο ΥΦΑ 
και κατά την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης. Στην περίπτωση 
που δεν υποβάλλεται Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων, ο 
Διαχειριστής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης αφορά 
μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ. 

Αρθρο 86 

Διαδικασία Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ 

1. Μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Μηνιαίων 
Δηλώσεων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής εκπονεί τον Μηνιαίο 
Προγραμματισμό ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 


άρθρο [87] και καταρτίζει το αρχικό μηνιαίο πρόγραμμα 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ). 

2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφορι¬ 
ακού Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες ΥΦΑ που 
υπέβαλαν Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το Αρχικό 
Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, το αργότερο δέκα πέντε (15) 
Ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Μήνα (Προθεσμία 
Αποστολής Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ). 

3. Το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ περιλαμβάνει 
για κάθε έναν από τους τρεις Μήνες στους οποίους 
αφορά: 

Α) Την Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και ένα διάστημα έξι 
(6) ωρών εντός της Ημέρας, εντός του οποίου θα γίνει 
η έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ. Φορτία ΥΦΑ για τα οποία έχει 
υποβληθεί Δήλωση Κοινής Εκφορτώσης κατά το άρ¬ 
θρο [85] θεωρούνται ότι εκφορτώνονται την ίδια Ημέρα 
Εκφόρτωσης. 

Β) Την Ποσότητα και την Περίοδο Προσωρινής Απο¬ 
θήκευσης κάθε Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότητα τυχόν 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. 

Γ) Γ ια κάθε Ημέρα κατά τους επόμενους τρεις (3) 
Μήνες, το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο, μετά το πέρας του 
προγραμματισμού, παραμένει ελεύθερο προς διάθεση. 

Δ) Τα Φορτία ΥΦΑ τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν 
στον προγραμματισμό, κατά τα οριζόμενα στις παρα¬ 
γράφους [6] και [7] του άρθρου [87], 

4. Κάθε απόκλιση του Αρχικού Μηνιαίου Προγράμμα¬ 
τος ΥΦΑ σε σχέση με τα στοιχεία Μηνιαίας Δήλωσης 
ΥΦΑ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Μηνιαίου Προ¬ 
γραμματισμού ΥΦΑ, αποτελεί πρόταση του Διαχειριστή 
η οποία αιτιολογείται ειδικά από τον Διαχειριστή στον 
αντίστοιχο Χρήστη ΥΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρή¬ 
στης ΥΦΑ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός αυτών 
κατά την παράγραφο [9] του άρθρου [66] δικαιούται, 
εντός τεσσάρων (4) Ημερών από τη λήξη της Προθεσμί¬ 
ας Αποστολής Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ: 

Α) Να δηλώσει εγγράφως στον Διαχειριστή ότι απο¬ 
δέχεται την πρότασή του. Κατόπιν της αποδοχής της 
πρότασης εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ, τεκμαίρεται η 
συμμετοχή του στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα σύμφω¬ 
να με τα οριζόμενα στην παράγραφο [6]. 

Β) Να δηλώσει εγγράφως στον Διαχειριστή ότι δεν 
αποδέχεται την πρότασή του. Κατόπιν της μη αποδοχής 
της πρότασης εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ, τεκμαίρεται 
η μη συμμετοχή του στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [6]. 

Γ) Να δηλώσει εγγράφως στον Διαχειριστή τις εκ¬ 
φορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην 
πρότασή του τις οποίες αποδέχεται. Οι εκφορτώσεις 
Φορτίων ΥΦΑ τις οποίες αποδέχεται ο Χρήστης ΥΦΑ, 
τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνονται στο Τελικό Μηνιαίο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο [6]. 

5. Η μη υποβολή δήλωσης κατά τα ανωτέρω τεκμαίρει 
αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ της πρότασης 
του Διαχειριστή. 

Εφόσον το σύνολο των εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ 
που περιλαμβάνονται στην Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ Χρή¬ 
στη ΥΦΑ, περιληφθούν στο Αρχικό Πρόγραμμα ΥΦΑ 
χωρίς αποκλίσεις, τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνονται στο 
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στην παράγραφο [6]. 
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6. Το αργότερο δέκα (10) Ημέρες πριν την έναρξη κάθε 
Μήνα, ο Διαχειριστής: 

Α) Καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις 
παραγράφους [4] και [5] και αποστέλλει, μέσω του Ηλε¬ 
κτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, στους Χρήστες 
ΥΦΑ που υπέβαλαν Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ 
το τελικό μηνιαίο πρόγραμμα εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ (Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ). 

Β) Επικαιροποιεί το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ 
βάση των στοιχείων του Τελικού Μηνιαίου Προγράμ¬ 
ματος ΥΦΑ. 

7. Οι Χρήστες ΥΦΑ δύναται να συμφωνήσουν για την 
μεταξύ τους ανταλλαγή Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ και 
της αντίστοιχης Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 
εντός του Μήνα ή των επόμενων δύο Μηνών στους 
οποίους αφορά το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ. 
Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και κοινοποιεί¬ 
ται στον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής αποδέχεται την 
μεταξύ των Χρηστών ΥΦΑ προτεινόμενη ανταλλαγή 
Χρόνων Εκφόρτωσης ΥΦΑ την οποία κοινοποιεί στην 
ιστοσελίδα του εφόσον: 

Α) Υφίσταται ο απαιτούμενος Διαθέσιμος Αποθηκευ¬ 
τικός Χώρος ΥΦΑ. 

Β) Δεν παρεμποδίζεται η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
άλλων Χρηστών ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ. 

8. Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης εκ¬ 
φόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά το Μήνα Μ, μετά την 
έκδοση του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ το 
οποίο αφορά στους Μήνες Μ, Μ+1 και Μ+2, ο Χρήστης 
ΥΦΑ καταβάλει στο Διαχειριστή Χρέωση Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ η οποία 
υπολογίζεται ως το γινόμενο της Ποσότητας του Φορ¬ 
τίου ΥΦΑ, η εκφόρτωση του οποίου ακυρώθηκε, επί μο¬ 
ναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης Προγραμ¬ 
ματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ). Η Μοναδιαία 
Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης 
Φορτίου ΥΦΑ ορίζεται ως ποσοστό ίσο με ένα τοις 
εκατό (1%) της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης 
της πρώτης Ημέρας του Μήνα κατά τον οποίο ήταν 
προγραμματισμένη η εκφόρτωση του εν λόγω Φορ¬ 
τίου ΥΦΑ. Η Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης 
Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Μετά την 
ολοκλήρωση του επόμενου'Ετους από το Έτος θέσης σε 
εφαρμογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ καθώς 
και το ανώτατο όριο της Χρέωσης Ακύρωσης Προγραμ¬ 
ματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ καθορίζεται με 
απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
69 του Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε 
δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από την Χρέωση Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ θεω¬ 
ρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και 
πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί ο 
Διαχειριστής. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής 
κάθε αναφορά σε Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο 
άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και τυχόν 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. Δεν νοείται ως ακύρωση 
εκφόρτωσης, η εκφόρτωση τμήματος ή του συνόλου 
ενός Φορτίου ΥΦΑ από Χρήστη άλλο από αυτόν που έχει 
καταχωρηθεί κατά την έκδοση του Τελικού Μηνιαίου 


Προγράμματος ΥΦΑ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται 
η περίπτωση [16] του άρθρου [67], 

9. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο κάθε Μηνιαίου Προ¬ 
γράμματος ΥΦΑ και των Μηνιαίων Δηλώσεων ΥΦΑ και 
διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. 

10. Το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα για τον Μήνα Μ και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
για τον Μήνα Μ+1 επικαιροποιούνται από το Διαχειριστή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης εκ¬ 
φόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ και τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξι- 
σορρόπησης. 

Β) Σε περίπτωση μη προγραμματισμένης εκφόρτωσης 
Φορτίου ΥΦΑ σύμφωνα με το άρθρο [88]. 

Γ) Αποδοχής αίτησης τροποποίησης του Τελικού Μη¬ 
νιαίου Προγράμματος ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [10] 
έως [16] του άρθρου [67]. 

Μετά από κάθε επικαιροποίηση του Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει να επικαι- 
ροποιήσει αντιστοίχως το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ. 

11. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα κάθε επικαιροποίηση του Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ και του Τελικού Ετήσιου 
Προγράμματος ΥΦΑ. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι 
σε μορφή επεξεργάσιμου πίνακα, σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο παράγραφο [7] του άρθρου 
[83] και πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα 
επικαιροποίησης, η οποία πραγματοποιείται ως εξής: 

Α) Εντός δύο (2) ωρών από την ώρα που περιέλθει 
στον Διαχειριστή η πληροφορία περί ακύρωσης προ¬ 
γραμματισμένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά την 
περίπτωση Α) της παραγράφου [10], εφόσον η πληρο¬ 
φορία αυτή γίνει διαθέσιμη έως τις 16:00 της τρέχουσας 
Ημέρας. 

Β) Σύμφωνα με την προθεσμία που τίθεται κατά την 
περίπτωση Β) της παραγράφου [9] του άρθρου [88] 
εφόσον η επικαιροποίηση αφορά στην περίπτωση Β) 
της παραγράφου [10]. 

Γ) Εντός δύο (2) ωρών από την αποδοχή της αίτησης 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [5] του Αρθρου 
[88] ή την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [8] του άρθρου [88], εφόσον 
η ως άνω αποδοχή ή η υποβολή δήλωσης λάβει χώρα 
έως τις 17:00 της τρέχουσας Ημέρας και η επικαιροποί- 
ηση αφορά στην περίπτωση Γ) της παραγράφου [10]. 

Δ) Εντός μίας ώρας από την έναρξη της επόμενης 
Ημέρας από την Ημέρα στην οποία αφορούν οι παρά¬ 
γραφοι Α), Β) και Γ) ανωτέρω σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω. 

12. Κάθε αναφορά στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ νοείται ως αναφορά στο πλέον πρόσφατα επικαι- 
ροποιημένο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [10]. 

Αρθρο 87 

Μεθοδολογία Ετήσιου και Μηνιαίου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ 

1. Γ ια την κατάρτιση του Ετήσιου και κάθε Μηνιαίου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη 
του τα ακόλουθα, ιδίως, στοιχεία: 
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Α) Τις Ετήσιες και τις Μηνιαίες Δηλώσεις ΥΦΑ οι οποί¬ 
ες υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
[82] και [85], 

Β) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης, τον Διαθέσιμο 
Αποθηκευτικό Χώρο και τον Ελάχιστο Ημερήσιο Ρυθμό 
Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

Γ) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης του ΕΣΦΑ. 

Δ) Τη Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης κάθε 
Χρήστη ΥΦΑ. 

Ε) Το Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης και την Ελάχι¬ 
στη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ. 

ΣΤ) Τυχόν ιστορικά στοιχεία σχετικά με την αεριοποί¬ 
ηση Φορτίων ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ. 

Ζ) Την υποχρέωση παροχής της Βασικής Υπηρεσίας 
ΥΦΑ χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών. 

Η) Τους κανόνες ασφαλούς και αποδοτικής λειτουρ¬ 
γίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

Θ) Τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη θαλάσ¬ 
σια περιοχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

I) Τυχόν χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και παροχής υπη¬ 
ρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Νόμου καθώς 
και τον Ετήσιο Σχεδίασμά Εξισορρόπησης Φορτίου και 
αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας κατά το άρθρο [46]. 

Κ) Δήλωση δύο ή περισσοτέρων Χρηστών για πραγμα¬ 
τοποίηση από κοινού εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ ή δήλω¬ 
ση ενός Χρήστη για την πραγματοποίηση εκφόρτωσης 
δύο ή περισσοτέρων φορτίων ΥΦΑ από το ίδιο πλοίο για 
λογαριασμό του (Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων). 

2. Κατά τη διαδικασία του Ετήσιου και κάθε Μηνιαίου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ, ο Διαχειριστής τροποποιεί τις 
δηλούμενες Ημέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ ή τις δηλούμε- 
νες Αρχικές Περιόδους Εκφόρτωσης των Φορτίων ΥΦΑ 
εφόσον: 

Α) Η μη τροποποίηση των δηλούμενων Ημερών Εκφόρ¬ 
τωσης ΥΦΑ θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του 
Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ. 

Β) Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ δύο ή περισσο¬ 
τέρων δηλούμενων Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία έχει υποβλη¬ 
θεί Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων. Στην περίπτωση που 
υφίσταται Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων επιτρέπεται η 
αλληλοκάλυψη δύο ή περισσοτέρων Αρχικών Περιόδων 
Εκφόρτωσης. 

Γ) Η αιτούμενη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
Φορτίου ΥΦΑ υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Προσω¬ 
ρινής Αποθήκευσης κατά το άρθρο [69]. 

3. Κατά τη διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, 
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου [2], ο 
Διαχειριστής μεταθέτει χρονικά το λιγότερο δυνατό 
τις δηλωθείσες Ημέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ και τις αντί¬ 
στοιχες Αρχικές Περιόδους Εκφόρτωσης, σύμφωνα με 
την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

Α) Των Χρηστών ΥΦΑ ταξινομημένων κατά φθίνουσα 
σειρά ετήσιας Ποσότητας ΥΦΑ. 

Β) Των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, 
οι οποίοι συμμετείχαν στον Ετήσιο Προγραμματισμό 
ΥΦΑ, ταξινομημένων κατά φθίνουσα σειρά ετήσιας Πο¬ 
σότητας ΥΦΑ. 

4. Κατά τη διαδικασία Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου [2], 


ο Διαχειριστής μεταθέτει χρονικά το λιγότερο δυνατό 
τις δηλωθείσες Ημέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ, σύμφωνα με 
την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

Α) Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ τα οποία περιλαμβά¬ 
νονται στο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, ταξινομημέ¬ 
να κατά αύξουσα σειρά απόκλισης, ως προς τις Ημέρες 
Εκφόρτωσης και το μέγεθος του Φορτίου ΥΦΑ, από το 
Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ. 

Β) Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ τα οποία δεν περι¬ 
λαμβάνονται στο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ κατά 
φθίνουσα σειρά Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ. 

Γ) Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ κατά φθίνουσα σειρά 
Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ, στην περίπτωση κατά την 
οποία εκκρεμεί η έκδοση του Τελικού Ετήσιου Προ¬ 
γράμματος ΥΦΑ. 

5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν 
οι λόγοι της παραγράφου [2], ο Διαχειριστής, πριν τη 
μετάθεση των Ημερών Εκφόρτωσης ΥΦΑ και των αντί¬ 
στοιχων Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους [3] και [4] ανωτέρω, 
δύναται να προτείνει σε Χρήστες ΥΦΑ την κατάλληλη 
μείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης κάθε 
Φορτίου ΥΦΑ με ταυτόχρονη διενέργεια Συναλλαγής 
ΥΦΑ μεταξύ των Χρηστών, κατά τρόπο ώστε να κα¬ 
ταστεί δυνατή η εκφόρτωση των Φορτίων ΥΦΑ αυτών 
με τη μικρότερη δυνατή απόκλιση σε σχέση με την 
αντίστοιχη δηλωθείσα. Ο Διαχειριστής προβαίνει σε 
κάθε σχετική ενέργεια κατόπιν έγγραφης συναίνεσης 
των Χρηστών ΥΦΑ. 

6. Ο Διαχειριστής δικαιούται να μην συμπεριλάβει στον 
προγραμματισμό εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ που εκπο¬ 
νεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα [83] και [86], Φορτίο 
ΥΦΑ το οποίο υπερβαίνει τον Διαθέσιμο Αποθηκευτικό 
Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

7. Κατά τη διαδικασία του Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, ο Διαχειριστής δικαιούται να μην συμπεριλάβει 
Φορτίο ΥΦΑ στο Αρχικό ή στο Τελικό Μηνιαίο Πρό¬ 
γραμμα, εφόσον το Φορτίο ΥΦΑ δεν περιλαμβάνεται 
στο αντίστοιχο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ και η 
εκφόρτωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην 
παράγραφο [4], δεν είναι δυνατή εντός του χρονικού 
ορίζοντα του Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ. 

Άρθρο 88 

Μη προγραμματισμένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ ή εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Χρηστών ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
Νόμου, ο οποίος επιθυμεί, κατά τη διάρκεια Μήνα Μ, 
να πραγματοποιήσει εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ η οποία 
δεν έχει συμπεριληφθεί στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ για τον εν λόγω Μήνα, υποβάλλει στο Διαχειριστή 
σχετική αίτηση, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος. 

2. Στην αίτηση καθορίζονται: 

Α) Η Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και διάστημα έξι (6) 
ωρών εντός της Ημέρας, εντός του οποίου θα γίνει η 
έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ. 

Β) Το Φορτίο ΥΦΑ καθώς και τυχόν Φορτίο ΥΦΑ Εξι- 
σορρόπησης. 

Γ) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που μεταφέρει το Φορτίο 
ΥΦΑ και δήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων) αν αυτό μεταφέρεται μαζί με άλλα Φορτία 
ΥΦΑ του ίδιου Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς εκ- 
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φόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά την ίδια Αρχική 
Περίοδο Εκφόρτωσης, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δεν 
είναι διαθέσιμη, ο Διαχειριστής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκ¬ 
φόρτωσης αφορά μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ. 

Δ) Ο εκτιμώμενος Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ για το συ¬ 
γκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ. 

Ε) Η επιθυμητή Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
του Φορτίου ΥΦΑ. 

ΣΤ) Το κατά πόσο η Αίτηση αφορά σε από κοινού 
μεταφορά δύο ή περισσότερων Φορτίων του Χρήστη ή 
άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατά¬ 
σταση ΥΦΑ με το ίδιο Πλοίο ΥΦΑ την ίδια Ημέρα Εκφόρ¬ 
τωσης (Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων) Στην περίπτωση 
που δεν υποβάλλεται Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων, ο 
Διαχειριστής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης αφορά 
μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ. 

3. Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση: 

Α) Εντός δύο (2) Ημερών από τη λήξη της Μηνιαίας 

Διαδικασίας Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώ¬ 
ρου κατά το άρθρο [76], εφόσον η αίτηση υποβάλλεται 
κατά το χρονικό διάστημα από την πέμπτη (5) Ημέρα 
πριν την έναρξη του Μήνα Μ έως την τρίτη (3) Ημέρα 
πριν την έναρξη του Μήνα Μ. 

Β) Εντός δύο (2) Ημερών από την Ημέρα ολοκλήρωσης 
του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ για το Μήνα 
Μ, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται έως και την Ημέρα 
ολοκλήρωσης του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος 
ΥΦΑ, κατά την παράγραφο [6] του άρθρου [86]. 

Γ) Εντός δύο (2) Ημερών από την υποβολή της αίτησης, 
εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εκτός του χρονικού δια¬ 
στήματος που καθορίζεται στις περιπτώσεις Α) και Β). 

Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με 
την απόφασή του μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφορι¬ 
ακού Συστήματος. 

4. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειριστής 
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής τους. 

5. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, το Τελι¬ 
κό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ για το Μήνα Μ και το Μήνα 
Μ+1, το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο έχει διατεθεί ως Πρό¬ 
σθετος Αποθηκευτικός Χώρος κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο [76], το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού 
Χώρου το οποίο παραμένει προς διάθεση, τη διαθέσιμη 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης και την Δεσμευμένη Δυ¬ 
ναμικότητα Αεριοποίησης του αιτούντος, εφόσον είναι 
Χρήστης ΥΦΑ, καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [1] του άρθρου [87], δύναταί: 

Α) Να κάνει αποδεκτή την αίτηση. 

Β) Να κάνει αποδεκτή την αίτηση υπό προϋποθέσεις, 
οι οποίες αφορούν ιδίως: 

(ί) Στη μετάθεση της Ημέρας Εκφόρτωση ΥΦΑ του 
Φορτίου ΥΦΑ. 


(ϋ) Στην εκφόρτωση μέρους του Φορτίου ΥΦΑ ή του 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. 

(ίϋ) Στην αύξηση της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αε¬ 
ριοποίησης του αιτούντα, εφόσον είναι Χρήστης ΥΦΑ. 

(ίν) Στη μείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευ¬ 
σης. 

Γ) Να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση. 

6. Στην περίπτωση που ο αϊτών δεν είναι Χρήστης 
ΥΦΑ, απαραίτητη προϋπόθεση πραγματοποίησης της 
εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ αποτελεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας σύναψης Σύμβασης ΥΦΑ με τον Διαχειριστή, 
το αργότερο τρεις (3) Ημέρες πριν την Ημέρα Εκφόρ¬ 
τωσης ΥΦΑ. 

7. Έγκριση του αιτήματος υπό προϋποθέσεις ή απόρ¬ 
ριψη αυτού αιτιολογείται ειδικά από τον Διαχειριστή. Η 
πράξη απόρριψης του αιτήματος κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

8. Εντός μίας (1) Ημέρας από την αποστολή από τον 
Διαχειριστή πράξης αποδοχής της αίτησης υπό προϋ¬ 
ποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [5] ανω¬ 
τέρω, ο αϊτών ενημερώνει τον Διαχειριστή σχετικά με 
την πρόθεσή του να προχωρήσει στην εκφόρτωση του 
Φορτίου ΥΦΑ υποβάλλοντας, μέσω του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος, δήλωση με την οποία απο¬ 
δέχεται, ρητά και ανεπιφύλακτα, όλες τις προϋποθέ¬ 
σεις που τίθενται από τον Διαχειριστή. Στην περίπτωση 
που ο αϊτών δεν είναι Χρήστης ΥΦΑ, με την ανωτέρω 
δήλωση αποδέχεται και την προϋπόθεση που τίθεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου [6] ανωτέρω. 
Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας 
για την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται απόφαση 
του αιτούντα να μην πραγματοποιήσει την εκφόρτωση 
του Φορτίου ΥΦΑ. 

9. Το αργότερο εντός μίας (1) Ημέρας από την απο¬ 
δοχή της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 
Α) της παραγράφου [5] ή την υποβολή της δήλωσης 
του αιτούντος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [8] 
ανωτέρω, ο Διαχειριστής: 

Α) Καλεί τον αιτούντα να υποβάλλει Αίτηση Παροχής 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ εντός τριών (3) Ημερών, εφόσον 
ο αϊτών δεν είναι Χρήστης ΥΦΑ. 

Β) Τροποποιεί το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ για 
το Μήνα Μ και επικαιροποιεί το Τελικό Ετήσιο Πρό¬ 
γραμμα ΥΦΑ. 

Άρθρο 88Α 

Ημερήσια Αποδέσμευση Μη Χρησιμοποιούμενου 
Αποθηκευτικού Χώρου 

10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [2] του παρό¬ 
ντος, ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
του Χρήστη ΥΦΑ (ί) για τη μέρα (ό) του Μήνα Μ υπο¬ 
λογίζεται από τον Διαχειριστή την Ημέρα ά-1 εντός 
μισής (1/2) ώρας από την ανακοίνωση του Ημερήσιου 
Αποθέματος ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] και ως εξής: 


ΜΧΑΧΧ ι4 = ηιπχ[θ, ((χΠΑ,^ + ΠΑΧ ίά + ΧΕΚ η]ά ) - (ΗΑ Υ ί4 _ λ + ΧΕΚ„ + ΧΕΠ„ 


Όπου 

ΜΧΑΧΧΐ 4 Ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος του Χρήστη 
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ΥΦΑ (ϊ) για τη μέρα (ά) (ΜΥΥΕ) 

ηαυ 4 . 

: Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (ϊ) την Ημέρα 
(ά-1)(Μ\νΗ) 

ΧΕΚ,, (1 

Το τμήμα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του 
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που διατίθενται κατά τα 
άρθρα [73] και [73 Β ] στη δευτερογενή αγορά από το Χρήστη 
ΥΦΑ (ϊ) την Ημέρα (ά) (Μ\νΕ). 

ΧΕΚ„^ 

Το άθροισμα του τμήματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης το οποίο έχει 
εκχωρηθεί στον Χρήστη (ϊ) κατά τα άρθρα [73] και [73Β] την 
Ημέρα (ά) από η] Χρήστες ΥΦΑ(Μ\Υ1ι) 

ΧΠΑ,(ΐ 

0 Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης που έχει διατεθεί στον 
Χρήστη ΥΦΑ (ϊ) την Ημέρα (ά) στο πλαίσιο της Βασικής 
Υπηρεσίας κατά το άρθρο [69](ΜλΥ1ι) 

ΠΑΧ;,4 

0 Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος που έχει δεσμευτεί από τον 
Χρήστη ΥΦΑ (ϊ) την Ημέρα (ά) κατά τα άρθρα [76] και [76 Α ] 

ΧΕΠ,, (1 

0 Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος την Ημέρα (ά) ο 
οποίος επιστρέφεται από τον Χρήστη στο Διαχειριστή κατά τις 
διατάξεις του άρθρου [88Γ], 


11. Για όλες τις Ημέρες που αφορούν στην διαδικασία 
της Εκφόρτωσης και Έγχυσης Φορτίου ΥΦΑ κατά τα 
άρθρα 67 και 68, ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευ¬ 
τικός Χώρος Χρήστη ΥΦΑ θεωρείται ίσος με το μηδέν. 

12. Ως Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ για την Ημέρα (ά) ορίζεται το 
άθροισμα του Μη Χρησιμοποιούμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου όλων των Χρηστών ΥΦΑ. 

13. Ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
προστίθεται στο τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτι¬ 
κού Χώρου το οποίο παραμένει προς διάθεση (Αρχικό 
Τμήμα ΠΑΧ) κατά το άρθρο [76Γ] και διατίθεται κατά 
την Ημερήσια Διαδικασία διάθεσης κατά του άρθρο 
[76Β], στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα του 
αποθηκευτικού χώρου τον οποίο αιτούνται οι Χρήστες 
ΥΦΑ κατά την εν λόγω διαδικασία υπερβαίνει το Αρχικό 
Τμήμα ΠΑΧ. 

14. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιμοποι¬ 
ούμενος Αποθηκευτικός Χώρος δεσμεύεται από άλλους 
Χρήστες κατά τη διαδικασία του άρθρου [76Β] τότε οι 
αρχικοί Χρήστες ΥΦΑ από τους οποίους διατέθηκε ο Μη 
Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος αποζημιώ¬ 
νονται με ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε Ημέρα 
στην οποία αφορά η αποδέσμευση ως το γινόμενο του 
τμήματος του Μη Χρησιμοποιούμενο Αποθηκευτικών 
Χώρου που αποδεσμεύεται επί την Τιμή Κατωφλιού την 
οποία ο Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή του 
επί έναν συντελεστή 98%. Στην περίπτωση κατά την 
οποία ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
προέρχεται από δύο ή περισσότερες διαγωνιστικές δια¬ 
δικασίες κατά τα άρθρων [76Α] και [76Β] ο υπολογισμός 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του Μη Χρησιμοποι¬ 
ούμενος Αποθηκευτικός Χώρος και Τ ιμή Κατωφλιού που 
προέκυψε από κάθε διαγωνιστική διαδικασία. 

Αρθρο 88Β 

Παρακολούθηση Χρήσης Αποθηκευτικού Χώρου 
Εγκατάστασης ΥΦΑ και Διαχείρηση Συμφόρησης 

1. Ο Διαχειριστής αποστέλλει στη ΡΑΕ σε ηλεκτρονική 


και επεξεργάσιμη μορφή αναλυτική κατάσταση (Κατά¬ 
σταση Χρήσης ΥΦΑ), η οποία περιλαμβάνει για τους 
προηγούμενους έξι μήνες, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α) Τα στοιχεία της παραγράφου [5] του άρθρου [77] 
ξεχωριστά για κάθε Χρήστη ΥΦΑ. 

Β) Τις πραγματοποιηθείσες εκφορτώσεις ΥΦΑ συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για μη προγραμ¬ 
ματισμένη εκφόρτωση κατά το άρθρο [88] καθώς και 
αιτημάτων που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκούς 
αποθηκευτικού χώρου. 

Γ) Το τμήμα του Ημερήσιου Αποθέματος Εξισορρό- 
πησης που διατέθηκε από τον Διαχειριστή σε Χρήστες, 
ανά Χρήστη ΥΦΑ. 

Δ) Το τμήμα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης το οποία τέθηκε 
προς διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο 
[73Β] για το χρονικό διάστημα διάθεσης στην οποία 
αφορά η Κατάσταση Χρήσης ΥΦΑ καθώς και το τίμημα 
διάθεσης καθώς και το τμήμα του αποθηκευτικού χώρου 
που επιστρέφηκε στον Διαχειριστή με τη διαδικασία της 
επιστροφής κατά το άρθρο [88Γ]. 

Ε) Τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο που ο Διαχειρι¬ 
στής προσέφερε στους Χρήστες ΥΦΑ κατά τη Μηνιαία 
και Ημερήσια Διαδικασία Διάθεσης και τα αποτελέσμα¬ 
τα των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών κατά τα 
άρθρα [76Α] και [76Β]. 

ΣΤ) Τη μέση τιμή του αθροίσματος της χρησιμοποι- 
ηθείσας και της διατεθείσας με την διαδικασία της 
Εκχώρησης κατά τα άρθρα [73] και [73Β] Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης. 

2. Η Κατάσταση Χρήσης υποβάλλεται στη ΡΑΕ, κατά 
τους μήνες Ιανουάριο, και Ιούλιο. 

3. Ως συστηματική μη-χρησιμοποίηση Πρόσθετου Απο¬ 
θηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθή¬ 
κευσης νοείται η περίπτωση κατά την οποία η μέση 
τιμή του αθροίσματος του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ 
του Χρήστη ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] και του Πρόσθε¬ 
του Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης που διατίθενται κατά τα άρθρα [73] και 
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[73Β] στη δευτερογενή αγορά και του Επιστρεφόμενου 
Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθροοο [88Γ], κατά τη 
διάρκεια των έξι (6) συνεχόμενων Μηνών στους οποί¬ 
ους αφορά η έκθεση, υπολείπεται του 80% της μέσης 
τιμής του αθροίσματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που 
έχει δεσμεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ. 

4. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης, 
προκύπτει: 

Α) Συστηματική μη-χρησιμοποίηση Πρόσθετου Απο¬ 
θηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Απο¬ 
θήκευσης η οποία δύναται να έχει δυσμενή επίδραση 
στη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, στην οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού, στην 
ασφάλεια εφοδιασμού και στη δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 

Β) Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο 
[73Β] ή μη επιστροφή κατά το άρθρο [88Γ] του συνόλου 
ή τμήματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης για τουλάχιστον 
το 70% του χρόνου που το Ημερήσιο ΑπόθεμαΥΦΑ του 
Χρήστη ΥΦΑ υπολείπεται του 80% της μέσης τιμής του 
αθροίσματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που έχει δεσμεύ¬ 
σει ο Χρήστης ΥΦΑ, 

η ΡΑΕ δύναται να απαιτήσει από τον Διαχειριστή την 
κλήση του Χρήστη για παροχή διευκρινήσεων τάσσο¬ 
ντας στο Χρήστη προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημερών προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη χρησι¬ 
μοποίηση ή μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά του 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προ¬ 
σωρινής Αποθήκευσης. Εφόσον ο Χρήστης ΥΦΑ δεν 
αιτιολογήσει εμπρόθεσμα ή δεν αιτιολογήσει επαρκώς 
τη μη χρησιμοποίηση αποθηκευτικού χώρου που του 
έχει διατεθεί, ο Διαχειριστής, με απόφασή του, ύστε¬ 
ρα από έγκριση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, προβαίνει 
σε αποκλεισμό του Χρήστη από τη Μηνιαία Διαδικασία 
Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το 
άρθρο [76Α] για χρονικό διάστημα το οποίο κατά την 
πρώτη εφαρμογή του μέτρου κατά το παρόν άρθρο κα¬ 
θορίζεται ίσο με δύο (2) Μήνες. Ο χρόνος διπλασιάζεται 
με κάθε εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. 

5. Κάθε σχετική απόφαση του Διαχειριστή σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 88Γ 

Επιστροφή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου ή 

Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης στον Διαχειριστή 

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Παρέχων Χρήστης) δύναται 
να επιστρέφει στον Διαχειριστή, προς διάθεση σε άλ¬ 
λους ενδιαφερομένους, το σύνολο ή μέρος της αποθη¬ 
κευτικού χώρου, Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσής και 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου, στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ που έχει δεσμεύσι (Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός 
Χώρος), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

2. Ο Χρήστης ΥΦΑ δεν δύναται να επιστρέφει και ο 
Διαχειριστής δεν αποδέχεται την επιστροφή του συ¬ 
νόλου ή μέρους του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως προσφορά στη 
δευτερογενή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων [73] και [73Α] και για το χρονικό διάστημα αυτής. 


3. Ο Παρέχων Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να υπο¬ 
βάλλει εγγράφως στο Διαχειριστή σχετικό αίτημα σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα «Αίτηση Επιστροφής Αποθηκευτι¬ 
κού Χώρου Εγκατάστασης ΥΦΑ», το οποίο δημοσιεύεται 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στην αίτηση 
πρέπει να αναφέρονται διακριτά τουλάχιστον: 

Α) Το μέγεθος του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου. 

Β) Η Σύμβαση ή οι Συμβάσεις ΥΦΑ, εφόσον πρόκειται 
για επιστροφή Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης ή η 
Ταυτότητα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας κατά το άρ¬ 
θρο [76Γ] εφόσον πρόκειται για επιστροφή Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου. 

Γ) Η Ημέρα έναρξης και η Ημέρα λήξης διάθεσης του 
Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου. 

4. Η Αίτηση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ υποβάλεται τουλάχιστον δύο (2) εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την Ημέρα έναρξης διάθεσης του 
Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου. 

5. Η Ημέρα λήξης διάθεσης του Επιστρεφόμενου Απο¬ 
θηκευτικού Χώρου είναι, το αργότερο, η Ημέρα λήξης 
της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης εφόσον πρό¬ 
κειται ο Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος αφορά 
σε Χώρο Προσωρινής Αποθήευσης ή η τελευταία Ημέρα 
κατά την οποία ο Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος 
ο εν λόγω Χώρος σύμφωνα με το άρθρο [76Α] είναι 
διαθέσιμος. 

6. Ο Διαχειριστής εντός της επόμενης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την Ημέρα υποβολής της αίτησης του Παρέχο- 
ντος Χρήστη, αποφασίζει και ενημερώνει τον Παρέχο- 
ντα Χρήστη εγγράφως σχετικά με την αποδοχή ή την 
απόρριψη της αίτησης, εφόσον δεν είναι σύμφωνη με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [3] του παρόντος άρθρου. 

7. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο Διαχει¬ 
ριστής επικαιροποιεί το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα, ο Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος προ- 
σμετράται στο τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού 
Χώρου το οποίο παραμένει προς διάθεση κατά την 
παράγραφο [8] του άρθρου [76Γ]. 

8. Σε περίπτωση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου 
από περισσότερους του ενός Χρήστες ΥΦΑ, ο Διαχειρι¬ 
στής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής 
των σχετικών αιτημάτων τους. 

9. Ο Παρέχων Χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του έναντι του Διαχειριστή, ιδίως 
τις οικονομικές σύμφωνα με την Σύμβαση ΥΦΑ, το Τιμο¬ 
λόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τη διαγωνιστική διαδικασία 
κατά το άρθρο [76Α] κατά το μέγεθος και για το χρο¬ 
νικό διάστημα που ο Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός 
Χώρος δεν έχει δεσμευθεί υπέρ τρίτου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

10. Ο Παρέχων Χρήστης δεν δικαιούται να διαθέτει το 
σύνολο ή μέρος του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου στην δευτερογενή αγορά, σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στο Άρθρο [73Α], και για το χρονικό διάστημα που 
προσδιορίζεται από την Ημέρα έναρξης και την Ημέρα 
λήξης διάθεσής του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου σύμφωνα με την Αίτηση. 

11. Στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης ΥΦΑ μεταξύ 
Διαχειριστή και τρίτου ενδιαφερομένου Χρήστη για τη 
δέσμευση του συνόλου ή μέρους του Επιστρεφόμενου 
Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρε¬ 
σίας με την επιφύλλαξη της παραγράφου [4] του άρθρου 



44826 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


[70], ο Διαχειριστής μειώνει τη Δεσμευμένη Δυναμικότη¬ 
τα Αεριοποίησης, κατά το μέρος που δεσμεύθηκε από 
τρίτο ενδιαφερόμενο Χρήστη, για το χρονικό διάστημα 
στο οποίο αφορά η Σύμβαση ΥΦΑ και ενημερώνει εγ- 
γράφως τον Παρέχοντα Χρήστη. 

12. Στην περίπτωση διάθεσης του συνόλου ή μέρους 
του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαίσιο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα άρθρα [76Α] 
και [76Β], ο Παρέχων Χρήστης αποζημιώνεται από τον 
Διαχειριστή με ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε 
Ημέρα στην οποία αφορά η επιστροφή ως το γινόμενο 
του τμήματος του του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου που δεσμεύεται επί την Τιμή Κατωφλιού την 
οποία ο Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή του 
επί έναν συντελεστή 98%. 

13. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και 
επεξεργάσιμη μορφή και για χρονικό διάστημα του¬ 
λάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα εξής: 

Α) Το μέγεθος του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου και το χρονικό διάστημα για το οποίο επεστρά- 
φη στον Διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παρόντος άρθρου. 

Β) Το τμήμα του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώ¬ 
ρου ο οποίος δεσμεύεται από τρίτο ενδιαφερόμενο και 
το χρονικό διάστημα της δέσμευσης. 

Γ) Κατάσταση με τους Χρήστες ΥΦΑ που προέβησαν 
σε επιστροφή. 

Δ) Το ποσοστό του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου σε σχέση με τον συνολικό αποθηκευτικό χώρο 
(Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης και Πρόσθετο Απο¬ 
θηκευτικό Χώρο) για το Χρήστη ΥΦΑ που προέβη στην 
επιστροφή και για το χρονικό διάστημα αυτής.. 

Αρθρο 89 

Πιστοποίηση Πλοίων ΥΦΑ 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές 
ασφαλείας για την πρόσδεση, Σύνδεση, Έγχυση ΥΦΑ, 
Αποσύνδεση και απόπλου πλοίων ΥΦΑ από την Εγκα¬ 
τάσταση ΥΦΑ, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης 
της συμβατότητας πλοίων ΥΦΑ με τις ως άνω προδια¬ 
γραφές, ο τύπος και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών 
καταλληλότητας και επιθεωρήσεων του πλοίου ΥΦΑ 
και κάθε σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται με τον Κανονισμό 
Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ, ο οποίος θεσπίζεται σύμ¬ 
φωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
69 του Νόμου. 

2. Ο Διαχειριστής καταρτίζει και δημοσιεύει στο Ηλε¬ 
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα κατάλογο πλοίων 
ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως κατάλληλα για 
εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ. 

3. Έως την έκδοση του Κανονισμού Πιστοποίησης 
Πλοίων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει πρό¬ 
σβαση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ σε οποιοδήποτε πλοίο 
ΥΦΑ ενδιαφερομένου, χωρίς διακρίσεις, με την επιφύ¬ 
λαξη τήρησης των λοιπών διατάξεων του Κώδικα και 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές 
που ακολουθεί. Για το σκοπό αυτό, εντός ενός (1) μηνάς 
από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα, ο Διαχειριστής δημο¬ 
σιεύει στην ιστοσελίδα του: 

Α) Τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση πλοίων 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 


Β) Κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την 
προσέγγιση, Σύνδεση Εκφόρτωση, Αποσύνδεση και από¬ 
πλου Πλοίων ΥΦΑ από την Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

Γ) Πρότυπο αίτησης προσωρινής πιστοποίησης πλοίων 
ΥΦΑ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογη- 
τικά τα οποία πρέπει να υποβάλει οποιοσδήποτε ενδι¬ 
αφερόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει εκφόρτωση 
ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

4. Αίτηση προσωρινής πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ υπο¬ 
βάλλεται στο Διαχειριστή εγγράφως, συνοδευόμενη από 
όλα τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία και δικαιολογη- 
τικά. Η αίτηση υποβάλλεται από οποιονδήποτε ενδια¬ 
φερόμενο, ανεξαρτήτως του εάν έχει συνάψει Σύμβαση 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ με τον Διαχειριστή. Κατά 
την επεξεργασία των αιτήσεων, ο Διαχειριστής τηρεί 
τη χρονική σειρά υποβολής τους και απαντά επί της 
αίτησης εντός ενός (1) μηνός. Απόρριψη της αίτησης 
τεκμηριώνεται ειδικά από το Διαχειριστή και η σχετική 
πράξη κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

5. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα κατάλογο των πλοίων ΥΦΑ τα οποία 
έχουν πιστοποιηθεί προσωρινά, σύμφωνα με την ανω¬ 
τέρω διαδικασία. 

6. Πλοία ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί προσωρινά 
ως κατάλληλα για εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, πιστοποιού¬ 
νται εκ νέου μετά τη θέσπιση του Κανονισμού Πιστο¬ 
ποίησης Πλοίων ΥΦΑ, εφόσον αυτό απαιτείται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΦΑ 

Άρθρο 90 

Παροχή στοιχείων στο Διαχειριστή 

1. Γ ια το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και τη λειτουργία 
του ΕΣΦΑ, οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο Δι¬ 
αχειριστή σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, κατά τα 
οριζόμενα στο Κεφάλαιο αυτό ή έπειτα από αίτημα του 
Διαχειριστή. 

2. Έως την 31η Μαρτίου κάθε Έτους, κάθε Χρήστης 
οφείλει να παρέχει στο Διαχειριστή εκτιμήσεις σχετικά 
με τα ακόλουθα: 

Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που απαιτείται ανά 
Έτος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών 
του Χρήστη, ανά κατηγορία Πελατών, ανά διοικητική 
περιφέρεια και ανά υφιστάμενο ή μελλοντικό Σημείο 
Εξόδου, για τα επόμενα δέκα (10) Έτη. 

Β) Τη Μεταφορική Ικανότητα και τη Μέγιστη Ωριαία 
Ποσότητα Παραλαβής που απαιτείται ανά Έτος για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών του Χρήστη, 
ανά κατηγορία Πελατών, ανά διοικητική περιφέρεια και 
ανά υφιστάμενο ή μελλοντικό Σημείο Εξόδου, για τα 
επόμενα δέκα (10) Έτη. 

Γ) Τις παραδόσεις και παραλαβές Φυσικού Αερίου 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών του 
Χρήστη ανά υφιστάμενο ή μελλοντικό Σημείο Εισόδου 
και Εξόδου για κάθε Μήνα, για το επόμενο Έτος. 

3. Κάθε Χρήστης οφείλει να παρέχει στο Διαχειρι¬ 
στή τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις του ως προς τα 
στοιχεία της παραγράφου [2], υπό τον όρο τήρησης της 
εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού 
και άλλων απορρήτων. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν είναι 
δεσμευτικές για το Χρήστη. 
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4. Ο Διαχειριστής δύναται να αιτηθεί σχετικά στοι¬ 
χεία και πληροφορίες από υφιστάμενους ή μελλοντι¬ 
κούς διαχειριστές Συνδεδεμένων Συστημάτων, υπό τον 
όρο τήρησης της εχεμύθειας και της προστασίας του 
επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων. Οι εκτιμήσεις 
αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τους διαχειριστές των 
Συνδεδεμένων Συστημάτων. 

5. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στο Διαχειριστή 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, αποτελούν δεδομένα για το 
σχεδίασμά και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και θεωρούνται 
εμπιστευτικά. Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στη 
ΡΑΕ πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. 

Αρθρο 91 

Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 

1. Έως την 30η Ιουνίου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής 
εκπονεί Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, η οποία περιλαμβάνει: 

Α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την ετήσια 
ζήτηση Φυσικού Αερίου στο σύνολο της χώρας, ανά 
διοικητική περιφέρεια και ανά κατηγορία καταναλωτών 
καθώς και για τη μέγιστη Ημερήσια και ωριαία ζήτηση 
Φυσικού Αερίου ανάΈτος, για κάθε ένα από τα επόμενα 
δέκα (10) Έτη. 

Β) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τις δυνατότητες 
κάλυψης της ζήτησης κατά οικονομικό και αξιόπιστο 
τρόπο από υφιστάμενες ή νέες πηγές εφοδιασμού με 
Φυσικό Αέριο περιλαμβανομένων και πηγών εφοδιασμού 
με ΥΦΑ, και για την αναγκαία, για το σκοπό αυτό, ενί¬ 
σχυση και επέκταση του ΕΣΦΑ. 

Γ) Τ ις εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τα στοι¬ 
χεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέ¬ 
κτασης του ΕΣΦΑ . 

2. Οι προβλέψεις και εκτιμήσεις του Διαχειριστή, 
σύμφωνα με την παράγραφο [1], δεν είναι δεσμευτικές 
και δεν δημιουργούν ευθύνη του Διαχειριστή έναντι 
Χρηστών, διαχειριστών Συνδεδεμένων Συστημάτων ή 
οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου έχει 
έννομο συμφέρον. 

3. Η Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ δεν περιλαμβάνει εξα- 
τομικευμένες αναφορές σε Χρήστες, Προμηθευτές και 
καταναλωτές Φυσικού Αερίου. 

4. Η Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ δημοσιεύεται στο Ηλε¬ 
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

Αρθρο 92 

Κατάρτιση και έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης 

Ι.Έως την 30η Ιουνίου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής 
καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα 
(10) Έτη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει 
υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθώς και, ιδίως: 

Α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης 
προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου. 

Β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπη¬ 
ρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού 
με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. 

Γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας 
του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσε¬ 
ων έκτακτης ανάγκης και άρνησης πρόσβασης ή απα¬ 
γόρευσης διαμετακόμισης. 


Δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο 
με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση 
της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών. 

Ε) Την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΣΤ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα 
περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. 

Ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, 
εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης. 

3. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμβά¬ 
νονται όλα τα έργα, ανεξαρτήτως του προϋπολογισθέ- 
ντος κόστους υλοποίησής τους, τα οποία ικανοποιούν 
τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2] και των 
οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται εντός του 
χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς 
και κάθε Προγραμματισμένο Έργο, με την επιφύλαξη 
του επόμενου εδαφίου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται 
να αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους για τους οποίους 
δεν συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προγραμ¬ 
ματισμένο Έργο. 

4. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης αναφέρονται 
διακριτά: 

Α)Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά 
στο Σχέδιο, κατόπιν υποβολής Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας από Χρήστες η οποία έγινε αποδεκτή 
από τον Διαχειριστή, κατά τη διαδικασία του άρθρου 
[95Β] (Εργα Σύνδεσης Χρηστών). 

Β)Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά 
στο Σχέδιο με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, στο πλαί¬ 
σιο των αρμοδιοτήτων του (Εργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ). 

Γ) Προγραμματισμένα Έργα. 

Δ) Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμ¬ 
βάνεται διακριτή αναφορά σε έργα για τα οποία έχει 
ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης είτε της κατασκευής είτε 
των τεχνικών μελετών που προηγούνται της κατασκευ¬ 
ής, καθώς και σε νέα έργα, η εκτέλεση των οποίων 
απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων τριών (3) 
ετών (Τριετής Περίοδος Ανάπτυξης). 

5. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης, για κάθε 
έργο το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί σε προηγούμενο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται: 

Α) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας ένταξης του έργου 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια 
της διάταξης της παραγράφου [2]. 

Β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και ο τρόπος 
υλοποίησης αυτού, με αναλυτική περιγραφή των επί 
μέρους σταδίων υλοποίησης και, ιδίως, του σχεδιασμού, 
της αδειοδότησης, της κατασκευής και της θέσης σε 
λειτουργία αυτού. 

Γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με συγκε¬ 
κριμένα χρονικά ορόσημα, με τα οποία προσδιορίζεται 
ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε σταδίου υλο¬ 
ποίησης του έργου. 

Δ) Τεκμηρίωση της συμφωνίας του χρονοδιαγράμ¬ 
ματος υλοποίησης του έργου με το χρονοδιάγραμμα 
κάθε άλλου λειτουργικά σχετιζόμενου έργου περιλαμ- 
βανομένου ή μη στο Σχέδιο, ώστε να επιτυγχάνεται 
η έγκαιρη και εντός του προβλεπόμενου οικονομικού 
προϋπολογισμού επίτευξη των στόχων του Προγράμ¬ 
ματος Ανάπτυξης. 
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Ε) Προϋπολογισμός κόστους, τρόπος χρηματοδότησης 
και τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων 
καθώς και: 

(ί) Στην περίπτωση Έργου Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, εκτίμηση 
σχετικά με την επίπτωση στη Μέση Χρέωση Χρήσης 
ΕΣΦΑ, έναντι του οφέλους που προκύπτει από την υλο¬ 
ποίηση του έργου αυτού σε σχέση με την ασφάλεια 
εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο και την ανάπτυ¬ 
ξη ανταγωνισμού στην εθνική και περιφερειακή αγορά 
φυσικού αερίου. 

(μ) Στην περίπτωσηΈργου Σύνδεσης Χρηστών, εκτίμη¬ 
ση σχετικά με τη μεταβολή της Μέσης Χρέωσης Χρήσης 
ΕΣΦΑ κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων από 
την υλοποίηση του έργου. 

6. Στην περίπτωση Έργων Σύνδεσης Χρηστών τα 
οποία εμπίπτουν στην περίπτωση Α) της παραγράφου 
[4], ο Διαχειριστής συνυποβάλλει με το Σχέδιο τη σχε¬ 
τική Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας, προσδιορί¬ 
ζοντας στο Σχέδιο: 

Α) Τους Χρήστες οι οποίοι απαιτείται να συνάψουν 
Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου [11] του 
άρθρου [95Β], 

Β) Το ποσοστό Μεταφορικής Ικανότητας του προτει- 
νόμενου έργου για το οποίο απαιτείται η σύναψη Σύμβα¬ 
σης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας. 

7. Στο Σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και εκτίμηση του 
Διαχειριστή σχετικά με επίπτωση του συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού τωνΈργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του τμήματος τωνΈργων Σύνδεσης Χρηστών 
για το οποίο δεν συνάπτεται Σύμβαση Δέσμευσης Μελ¬ 
λοντικής Μεταφορικής Ικανότητας, στη Μέση Χρέωση 
Χρήσης ΕΣΦΑ έναντι του οφέλους που προκύπτει από 
την υλοποίηση των έργων αυτών σε σχέση με την ασφά¬ 
λεια εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο και την 
ανάπτυξη ανταγωνισμού στην εθνική και περιφερειακή 
αγορά Φυσικού Αερίου. 

8. Εντός ενός (1) μηνάς από τη λήξη της δημόσιας 
διαβούλευσης, ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει 
στη ΡΑΕ το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης. 

9. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή 
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης, η ΡΑΕ δύναται 
να ζητήσει από τον Διαχειριστή τροποποιήσεις του Σχε¬ 
δίου οι οποίες αφορούν, ιδίως, στην συμπερίληψη έργου 
στο Σχέδιο ή στην αφαίρεση προτεινόμενου έργου από 
το Σχέδιο ή στην πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέ¬ 
σεων προκειμένου συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί στο 
Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) Την πλήρωση των κριτηρίων της διάταξης της πα¬ 
ραγράφου [2], 

Β) Την επίπτωση του συνολικού προϋπολογισμού των 
Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ συμπεριλαμβανομένου του τμή¬ 
ματος τωνΈργων Σύνδεσης Χρηστών για το οποίο δεν 
συνάπτεται Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας, στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, 
έναντι του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση 
των έργων αυτών σε σχέση με την ασφάλεια εφοδι¬ 
ασμού της χώρας με φυσικό αέριο και την ανάπτυξη 
ανταγωνισμού στην εθνική και περιφερειακή αγορά 
φυσικού αερίου. 

Γ) Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που 
διενεργείται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Νόμο. 


Δ) Την ανάγκη εξασφάλισης της οικονομικής αποτε- 
λεσματικότητας συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων, 
μέσω μακροχρόνιας δέσμευσης δυναμικότητας σε αυτά. 

Ε) Τη συμβατότητα του Σχεδίου Προγράμματος Ανά¬ 
πτυξης με το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και 
τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 
του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. 

ΣΤ) Τυχόν απόψεις του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ). 

Ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει ουσιώδες. 

10. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατη¬ 
ρήσεις της ΡΑΕ, καταρτίζει τελικό σχέδιο Προγράμμα¬ 
τος Ανάπτυξης, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη 
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ εγκρίνει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνάς από την υποβολή του και το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστι¬ 
κών Αρχών Ενέργειας. 

11. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο Ηλε¬ 
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Άρθρο 93 

Παρακολούθηση εφαρμογής 
Προγράμματος Ανάπτυξης 

1. Ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε ανα¬ 
γκαία ενέργεια για την εφαρμογή του Προγράμματος 
Ανάπτυξης ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετι¬ 
κών χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού κάθε 
έργου και του Προγράμματος συνολικά. 

2. ΚάθεΈτος, ταυτόχρονα με το Σχέδιο Προγράμματος 
Ανάπτυξης, υποβάλλεται από το Διαχειριστή στη ΡΑΕ 
έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής του ισχύοντος 
Προγράμματος Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνο¬ 
νται συγκριτικοί πίνακες παρακολούθησης του προϋ¬ 
πολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
κάθε έργου που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο και είχε 
συμπεριληφθεί στο ισχύον Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ο 
Διαχειριστής αιτιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις στον προ¬ 
ϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε 
έργου, αξιολογεί τις επιπτώσεις τους και τεκμηριώνει 
τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπισή τους ιδίως 
για έργα για τα οποία διαπιστώνεται: 

Α) Απόκλιση του τρέχοντος προϋπολογισθέντος κό¬ 
στους έργου σε σχέση με το προϋπολογισθέν κόστος 
του έργου που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρό¬ 
γραμμα Ανάπτυξης, κατά ποσό που υπερβαίνει το ελά¬ 
χιστο μεταξύ ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του 
προϋπολογισμού του έργου που περιλαμβάνεται στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή του ποσού των πέντε εκατομ¬ 
μυρίων (5.000.000) ευρώ. 

Β) Απόκλιση του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος υλο¬ 
ποίησης του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του 
έργου που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβα¬ 
ση του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου κατά 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), υπολογιζόμενου σε 
ακέραιους μήνες. 

3. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας παρακολούθησης 
της εφαρμογής του Προγράμματος Ανάπτυξης, η ΡΑΕ 
δύναται να ζητά από τον Διαχειριστή, εντός εύλογης 
προθεσμίας, οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την εξέ- 
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λιξη υλοποίησης του Προγράμματος ή συγκεκριμένων 
έργων που περιλαμβάνονται σε αυτό και ιδίως σε σχέση 
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολο¬ 
γισμό αυτών. 

Άρθρο 94 

Έκτακτη αναθεώρηση Προγράμματος Ανάπτυξης 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [5], ο Διαχει¬ 
ριστής υποχρεούται να αιτηθεί έκτακτη αναθεώρηση 
του ισχύοντος Προγράμματος Ανάπτυξης, εφόσον δια¬ 
πιστώσει την ανάγκη κατασκευής νέων έργων τα οποία 
δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
η έναρξη υλοποίησης των οποίων πριν την έγκριση 
του επόμενου Προγράμματος Ανάπτυξης καθίσταται 
αναγκαία λόγω έκτακτων περιστάσεων και ιδίως συμ¬ 
φόρησης, αυξημένης ζήτησης και απρόβλεπτων κατα¬ 
στάσεων στις διασυνδέσεις ή λόγω συνδρομής των 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο [11] 
του άρθρου [95Β], 

2. Για την έκτακτη αναθεώρηση του Προγράμματος 
Ανάπτυξης ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ σχετική 
αίτηση. 

3. Η αίτηση συνοδεύεται, για κάθε νέο έργο, από τα 
στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο [5] του 
άρθρου [92] και πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας 
ένταξης των νέων έργων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
πριν την υποβολή του επόμενου Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης. 

4. Γ ια την αξιολόγηση και έγκριση του αναθεωρημένου 
Προγράμματος Ανάπτυξης ακολουθείται η διαδικασία 
που προβλέπεται στις παραγράφους [9] έως και [11] 
του άρθρου [92]. 

5. Ο Διαχειριστής δύναται να προβεί στην υλοποίηση 
Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή Έργων Σύνδεσης Χρηστών 
τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜικρώνΈργων 
και δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 
χωρίς την προηγούμενη έκτακτη αναθεώρηση του Προ¬ 
γράμματος, υπό την προϋπόθεση ένταξης του έργου 
στον Κατάλογο ΜικρώνΈργων κατά το άρθρο [95] και 
εφόσον το προϋπολογισθέν κόστος του συνόλου των 
ΜικρώνΈργων τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλο¬ 
γο ΜικρώνΈργων και δεν έχουν ενταχθεί σε Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του προς ένταξη έρ¬ 
γου, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων 
( 20 . 000 . 000 ) €. 

Αρθρο 95 

Κατάλογος ΜικρώνΈργων 

1. Ο Διαχειριστής καταρτίζει και τηρεί Κατάλογο Μι¬ 
κρών Έργων, ο οποίος περιλαμβάνει: 

Α) Τα Μικρά Έργα τα οποία έχουν περιληφθεί στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Β) Μικρά Έργα τα οποία εμπίπτουν στην περίπτωση 
της παραγράφου [5] του άρθρου [94]. 

2. Ο Κατάλογος Μικρών Έργων δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στον Κατάλογο 
αναφέρονται, για κάθε έργο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο προϋπολογισμός 
κόστους υλοποίησης αυτού. 

3. Ο Κατάλογος ΜικρώνΈργων επικαιροποιείται από 
τον Διαχειριστή: 

Α) Με την προσθήκη έργου, εντός πέντε (5) Ημερών 
από την ημερομηνία λήψης σχετικής απόφασης του 


Διαχειριστή, εφόσον πρόκειται για Έργο Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ, ή από την ημερομηνία αποδοχής της Πρότασης 
Επέκτασης Δυναμικότηταςκατά την παράγραφο [12] του 
άρθρου [95Β], ή 

Β) Με την αφαίρεση έργου, εντός (5) Ημερών από την 
έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου. 

4. Ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε ανα¬ 
γκαία ενέργεια για την υλοποίηση των έργων που περι¬ 
λαμβάνονται στον Κατάλογο ΜικρώνΈργων κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών χρονο¬ 
διαγραμμάτων και του προϋπολογισμού κάθε έργου. 
Στην έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής του Προ¬ 
γράμματος Ανάπτυξης, κατά το άρθρο [93], περιλαμβά¬ 
νεται χωριστή ενότητα σχετική με την παρακολούθηση 
εφαρμογής του Καταλόγου ΜικρώνΈργων. 

Αρθρο 95Α 

Υποβολή και περιεχόμενο Αίτησης Δέσμευσης 
Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη δέσμευση Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας η οποία θα είναι διαθέσιμη στο 
μέλλον έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών 
του ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο 72 του Νόμου. 

2. Η αίτηση υποβάλλεται στον Διαχειριστή εγγράφως, 
σύμφωνα με Πρότυπη Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής 
Μεταφορικής Ικανότητας (Αίτηση Μελλοντικής Δυναμι¬ 
κότητας), η οποία καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και 
δημοσιεύεται σε επεξεργάσιμη μορφή στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα, εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 

3. Στην Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας προσδι¬ 
ορίζονται τουλάχιστον: 

Α) Τα Σημεία Εισόδου στα οποία ο αϊτών προτίθεται 
να παραδίδει Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστημα 
Μεταφοράς και, για κάθε Σημείο Εισόδου, τα στοιχεία 
της περίπτωσης Α) της παραγράφου [5] του άρθρου [8]. 

Β) Τα Σημεία Εξόδου από τα οποία ο αϊτών προτί- 
θεται να παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστημα 
Μεταφοράς και, για κάθε Σημείο Εξόδου, τα στοιχεία 
της περίπτωσης Β) της παραγράφου [5] του άρθρου [8]. 

Γ) Η Μεταφορική Ικανότητα που επιθυμεί να δεσμεύσει 
ο αϊτών, σύμφωνα με τους κανόνες δέσμευσης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [10]. 

Δ) Η επιθυμητή ημερομηνία έναρξης παροχής των 
Υπηρεσιών Μεταφοράς και το επιθυμητό χρονικό διά¬ 
στημα παροχής αυτών. 

Ε) Τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Απόληψης 
Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου Συστήματος στο 
οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μετα¬ 
φοράς ή από το οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο προς το 
Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και η εκτιμώμενη ετήσια 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραλαμβάνεται από 
την Εγκατάσταση Απόληψης ή το Συνδεδεμένο Σύστημα 
ή που θα παραδίδεται στο Σύστημα Μεταφοράς. Στην 
περίπτωση μελλοντικής Εγκατάστασης Απόληψης Φυ¬ 
σικού Αερίου ή μελλοντικού Συνδεδεμένου Συστήματος, 
με την αίτηση υποβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, χρο¬ 
νοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετι¬ 
κού έργου, εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής 
λειτουργίας αυτού, κάθε άδεια η οποία έχει χορηγηθεί 
ή αίτηση χορήγησης άδειας η οποία έχει υποβληθεί σε 
σχέση με την εν λόγω Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού 
Αερίου ή το εν λόγω Συνδεδεμένο Σύστημα καθώς και 
τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί σχετικά. 
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ΣΤ) Στοιχεία σχετικά με τη δέσμευση από τον αιτού- 
ντα επαρκούς δυναμικότητας σε Συνδεδεμένο Σύστημα 
ανάντη και κατάντη του Συστήματος Μεταφοράς και, σε 
περίπτωση που η αναγκαία δυναμικότητα του ανάντη ή 
κατάντη Συνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη 
κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης, το εκτιμώμενο 
από τον αιτούντα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αυτής 
από τον διαχειριστή του Συνδεδεμένου Συστήματος, 
καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες 
και συμφωνίες. 

4. Στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου των περιπτώσεων 
Α) και Β) της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνονται: 

Α) Υφιστάμενα, κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, Σημεία Εισόδου ή Εξόδου 
του ΕΣΜΦΑ. 

Β) Σημεία Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ τα οποία, 
κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας, αποτελούν τμήμα Προγραμματισμένου 
Έργου. 

Γ) Νέα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ τα 
οποία προτείνονται από τον αιτούντα προκειμένου να 
είναι δυνατή η παροχή των αιτούμενων Υπηρεσιών Με¬ 
ταφοράς. 

5. Εφόσον η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας αφο¬ 
ρά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση νέας Εγκατάστασης 
Απόληψης Φυσικού Αερίου ή στην επαύξηση δυναμικό¬ 
τητας υφιστάμενης Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού 
Αερίου στην ελληνική επικράτεια, ο αϊτών δύναται να 
μην υποβάλλει τα στοιχεία της περίπτωσης Α) και της 
περίπτωσης ΣΤ) της παραγράφου [3], και να καθορίσει 
τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που επιθυμεί να 
δεσμεύσει, χωρίς προσδιορισμό των Σημείων Εισόδου 
του Συστήματος Μεταφοράς στα οποία προτίθεται να 
παραδίδει Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστημα 
Μεταφοράς. 

6. Για την εξέταση Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας, απαιτείται η καταβολή στον Διαχειριστή Τέλους 
Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας, το οποίο υπολογί¬ 
ζεται ως το γινόμενο της Μεταφορικής Ικανότητας που 
επιθυμεί να δεσμεύσει ο αϊτών, όπως αυτή αναφέρεται 
στην αίτησή του, επί το Μοναδιαίο Τέλος Αίτησης Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας, με κατώτατο όριο το ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) και ανώτατο όριο 
το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €). 

7. Το Μοναδιαίο Τέλος Αίτησης Μελλοντικής Δυναμι¬ 
κότητας ορίζεται ίσο με ένα (1) €/(Μννΐι/Ημέρα). Μετά την 
ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης 
σε εφαρμογή του παρόντος, το Μοναδιαίο Τέλος Αίτη¬ 
σης Έργου καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου, τρεις (3) 
μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. 

8. Η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας συνοδεύεται 
από απόδειξη καταβολής του Τέλους Αίτησης Μελλο¬ 
ντικής Δυναμικότητας. Λεπτομέρειες σχετικά με τον 
τρόπο καταβολής του Τέλους καθορίζονται από τον 
Διαχειριστή και δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα. 

9. Τα έσοδα από το Τέλος Αίτησης Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστη¬ 
ριότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 


10. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειρι¬ 
στής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής 
τους. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Μελλοντικής Δυνα¬ 
μικότητας, ο Διαχειριστής καλεί τον αιτούντα για τη 
συμπλήρωση της Αίτησης σε περίπτωση που διαπιστώ¬ 
σει ελλείψεις στα υποβαλλόμενα στοιχεία, τάσσοντας 
προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Στην 
περίπτωση που εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
της Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας, δεν ζητηθεί 
από τον Διαχειριστή η παροχή πρόσθετων στοιχείων, 
η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. Σε περίπτωση που 
ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες, η 
αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης από την ημερομηνία 
υποβολής στον Διαχειριστή των πρόσθετων στοιχείων 
ή διευκρινίσεων. 

11. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, χωρίς περαιτέρω αξιο¬ 
λόγηση, στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
προθεσμίας προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων ή εφό¬ 
σον δεν προσκομιστεί το σύνολο των στοιχείων που 
ζητήθηκαν από τον Διαχειριστή ή εφόσον, μετά την 
προσκόμιση των σχετικών στοιχείων από τον αιτούντα, 
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες δέσμευσης 
Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [10]. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον αιτούντα 
το Τέλος Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας το οποίο 
έχει καταβληθεί. 

12. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η Αίτηση θεωρήθηκε τυπικά 
πλήρης, ο Διαχειριστής κρίνει εάν η Αίτηση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας αφορά σε: 

Α) Μη Προγραμματισμένο Έργο, και προβαίνει σε αξι¬ 
ολόγηση της Αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο [95Β]. 

Β) ΠρογραμματισμένοΈργο, και προβαίνει σε αξιολό¬ 
γηση της Αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο [95Γ], 

Άρθρο 95Β 

Αξιολόγηση Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας 
σε μη ΠρογραμματισμένοΈργο 

1. Εφόσον, εντός της προθεσμίας της παραγράφου [12] 
του άρθρου [95Α], ο Διαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας αφορά σε μη Προγραμ¬ 
ματισμένο Έργο, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
σχετικά και δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα περίληψη της Αίτησης Μελλοντικής Δυναμι¬ 
κότητας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με την 
επιφύλαξη εμπορικά ευαίσθητων στοιχείων της αίτησης, 
καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει έννομο 
συμφέρον να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του κα¬ 
θώς και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει Αίτηση Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας σχετική με την υπό αξιολόγηση 
Αίτηση, εντός δύο (2) μηνών (Προθεσμία Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος). 

2. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αίτηση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας εντός χρονικού διαστήμα¬ 
τος έξι (6) μηνών από τη λήξη της Προθεσμίας Εκδήλω¬ 
σης Ενδιαφέροντος. 

3. Κατά την αξιολόγηση της Αίτησης Μελλοντικής 
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Δυναμικότητας, ο Διαχειριστής εκπονεί μελέτη (Μελέτη 
Αξιολόγησης Νέου'Εργου) για την προκαταρκτική αξιο¬ 
λόγηση της τεχνικής δυνατότητας και της οικονομικής 
σκοπιμότητας πραγματοποίησης από τον Διαχειριστή 
των αναγκαίων για την ικανοποίηση του αιτήματος 
επενδύσεων. 

4. Για την εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης Νέου 
Έργου, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του, ιδίως, τα 
ακόλουθα: 

Α) Τις διατάξεις της παραγράφου [2] του άρθρου [92]. 

Β) Την πλέον πρόσφατη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και 
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Γ) Απόψεις τρίτων οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την 
παράγραφο [1]. 

Δ) Αιτήσεις Μελλοντικής Δυναμικότητας οι οποίες 
υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
[1] και δύνανται να εξυπηρετηθούν με, κατά το δυνατόν 
κοινά με την εξεταζόμενη Αίτηση, έργα ανάπτυξης, ενί¬ 
σχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ. 

Ε) Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως 
προσδιορίζονται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, της οι¬ 
κονομικής αποτελεσματικότητας των έργων τα οποία 
απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήματος. 

5. Ο Διαχειριστής δικαιούται να ζητήσει εγγράφως 
κάθε διευκρινιστικό στοιχείο επί των ήδη υποβληθέντων 
στοιχείων της Αίτησης το οποίο κρίνει απαραίτητο, 
τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την προσκόμισή του, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα 
(30) ημερών. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, ο Διαχειριστής δικαιούται να απορρίψει την 
Αίτηση. Η απόφαση του Διαχειριστή περί απόρριψης της 
αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

6. Σε περίπτωση που η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικό¬ 
τητας αφορά σε εισαγωγή Φυσικού Αερίου από ανάντη 
Συνδεδεμένο Σύστημα ή/και εξαγωγή σε κατάντη Συνδε- 
δεμένο Σύστημα, ο Διαχειριστής συνεργάζεται με τους 
Διαχειριστές των ανάντη ή/και κατάντη Συνδεδεμένων 
Συστημάτων στα οποία αφορά η Αίτηση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας. 

7. Η Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α) Τεχνική αξιολόγηση της Αίτησης Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας η οποία συνίσταται, ιδίως, στον προσδιο¬ 
ρισμό των έργων ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης 
του ΕΣΦΑ τα οποία απαιτούνται για την ικανοποίηση 
του αιτήματος, στην αξιολόγηση της τεχνικής δυνατό¬ 
τητας υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και της 
δυνατότητας λήψης των αδειών που προβλέπονται στην 
κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χα¬ 
ρακτηριστικά των έργων αναφορικά με τις εκτιμώμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίησή τους 
και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

Β) Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα λήψης των απαι- 
τούμενων αδειών και κατασκευής των έργων αυτών, 
εφόσον η υλοποίησή τους αξιολογείται ως τεχνικά δυ¬ 
νατή. 

Γ) Οικονομική αξιολόγηση της Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας η οποία συνίσταται, ιδίως, στον προσ¬ 
διορισμό και στην τεκμηρίωση του προϋπολογιζόμενου 
κόστους των απαιτούμενων έργων καθώς και στην αξι¬ 
ολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας αυτών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που κα¬ 
θορίζονται στον Κανονισμό Τιμολόγησης. 


Δ) Στην περίπτωση Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας για εισαγωγή Φυσικού Αερίου από ανάντη Συνδεδε¬ 
μένο Σύστημα ή/και εξαγωγή σε κατάντη Συνδεδεμένο 
Σύστημα, εκτίμηση του Διαχειριστή για την ανάγκη 
σύναψης τυχόν πρόσθετων συμφωνιών με τις αρχές 
των κρατών ή και τους αντίστοιχους διαχειριστές των 
ανάντη ή/και κατάντη Συνδεδεμένων Συστημάτων. 

8. Στη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου'Εργου, ο Διαχειρι¬ 
στής δύναταί: 

Α) Να εξετάζει και να αξιολογεί τη σκοπιμότητα υλο¬ 
ποίησης έργων συμπληρωματικών των έργων που απαι¬ 
τούνται για την ικανοποίηση της Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας ή την αναδιαστασιολόγηση των έργων 
που απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[2] του άρθρου [92], τις προβλέψεις εξέλιξης της ζήτη¬ 
σης Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ, καθώς και την ανάγκη εκπλήρωσης του στόχου 
ανάπτυξης της περιφερειακής αγοράς Φυσικού Αερίου. 
Ο Διαχειριστής εξετάζει, ιδίως, τις περιπτώσεις τμηματι¬ 
κής αύξησης της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης ή Παραλαβής σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου 
καθώς και την αύξηση της Μεταφορικής Ικανότητας σε 
τμήματα του ΕΣΜΦΑ και εκτιμά το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των έργων αυτών. 

Β) Να εξετάζει εναλλακτικό σχεδίασμά σε σχέση με 
τον τρόπο παροχής των αιτούμενων Υπηρεσιών Μετα¬ 
φοράς, κατά τρόπο ώστε τα αναγκαία έργα να κατα¬ 
στούν τεχνικά εφικτά ή οικονομικά αποτελεσματικά, ο 
οποίος συνίσταται ιδίως, στη διαφοροποίηση ως προς 
τη θέση του προτεινόμενου από τον αιτούντα νέου Ση¬ 
μείου Εισόδου ή Εξόδου ή στην εναλλακτική όδευση του 
νέου αγωγού ή του συστήματος αγωγών, σε περίπτωση 
που για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφε¬ 
ρομένου απαιτείται ανάπτυξη τέτοιου είδους υποδο¬ 
μής, στη διαφοροποίηση ως προς τη διαστασιολόγηση 
των νέων υποδομών ή της Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης ή Παραλαβής την οποία ο ενδιαφερόμε¬ 
νος αιτείται να δεσμεύσει ή στη χρονική μετάθεση της 
ημερομηνίας έναρξης παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς 
στον αιτούντα. 

9. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ¬ 
σματα της Μελέτης Αξιολόγησης Νέου Έργου και με 
την επιφύλαξη της παραγράφου [13], δύναταί: 

Α) Να κάνει αποδεκτή την Αίτηση Μελλοντικής Δυνα¬ 
μικότητας, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης ένταξης 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών 
Έργων των σχετικών έργων επέκτασης, ενίσχυσης ή 
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, όπως αυτά περιγράφονται 
στην αντίστοιχη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου'Εργου και 
τη σύναψη των σχετικών κατά περίπτωση συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις παραγράφους [11] ή [12]. Ο Διαχειριστής 
ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, με κοινοποίηση 
στη ΡΑΕ, σχετικά με αποδοχή της αίτησης του και τον 
προγραμματισμό επόμενων ενεργειών και ιδίως τον 
εκτιμώμενο χρόνο ένταξης των αναγκαίων έργων στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών Έρ¬ 
γων, επισυνάπτοντας τη σχετική Μελέτη Αξιολόγησης 
Νέου'Εργου. 

Β) Να κάνει αποδεκτή την Αίτηση Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας υπό προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν σε 
εναλλακτικό σχεδίασμά αναφορικά με τον τρόπο παρο¬ 
χής των αιτούμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, προκειμέ- 
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νου το έργο να καταστεί τεχνικά εφικτό ή οικονομικά 
αποτελεσματικό κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 
Β) της παραγράφου [8], ο οποίος συνεπάγεται είτε την 
υλοποίηση έργου μεγαλύτερης κλίμακας από το έργο 
που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε 
την τροποποίηση στοιχείων της Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας και ιδίως του χρονοδιαγράμματος ολο¬ 
κλήρωσης των απαιτούμενων έργων. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τον αι- 
τούντα, με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, επισυνάπτοντας τη 
σχετική Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου και θέτο¬ 
ντας προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών για 
την αποδοχή εγγράφως εκ μέρους του αιτούντος των 
προϋποθέσεων αποδοχής της Αίτησής του. Στη Μελέτη 
Αξιολόγησης Νέου Έργου τεκμηριώνεται πλήρως, βά¬ 
σει τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων, το σύνολο των 
προτεινόμενων διαφοροποιήσεων που προτείνει ο Δια¬ 
χειριστής σε σχέση με την Αίτηση. Πέραν της πλήρω¬ 
σης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη Μελέτη 
Αξιολόγησης ΝέουΈργου, η αποδοχή της αίτησης τελεί 
υπό την προϋπόθεση προηγούμενης ένταξης στο Πρό¬ 
γραμμα Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο ΜικρώνΈργων των 
σχετικών έργων επέκτασης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης 
του ΕΣΦΑ, όπως αυτά περιγράφονται στην αντίστοιχη 
Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου και τη σύναψη των 
σχετικών κατά περίπτωση συμβάσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους [11] ή [12]. 

Γ) Να απορρίψει την Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας, εφόσον δεν τεκμηριώνεται η τεχνική δυνατότητα 
ή η οικονομική αποτελεσματικότητα υλοποίησης των 
απαιτούμενων έργων, ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία αποδοχής εκ μέρους του αιτούντος των 
προϋποθέσεων αποδοχής της Αίτησής του σύμφωνα με 
την περίπτωση Β) ανωτέρω. Ο Διαχειριστής ενημερώνει 
εγγράφως τον αιτούντα, επισυνάπτοντας τη σχετική 
Μελέτη Αξιολόγησης ΝέουΈργου. Στη Μελέτη Αξιολό¬ 
γησης ΝέουΈργου τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης 
της αίτησης. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης συ- 
νοδευόμενη από τη σχετική Μελέτη Αξιολόγησης Νέου 
Έργου κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

10. Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 
αποδοχή της Αίτησης, ο Διαχειριστής καταρτίζει Πρό¬ 
ταση Επέκτασης Δυναμικότητας στην οποία περιλαμ¬ 
βάνεται η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας, τυχόν 
τροποποιήσεις της Αίτησης οι οποίες έγιναν αποδεκτές 
από τον αιτούντα κατά τη διαδικασία της περίπτωσης 
Β) της παραγράφου [9] ανωτέρω, σύνοψη των απόψε¬ 
ων των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν κατά τη 
διαδικασία της παραγράφου [1] και η σχετική Μελέτη 
Αξιολόγησης ΝέουΈργου. Η Πρόταση Επέκτασης Δυ¬ 
ναμικότητας υποβάλλεται στη ΡΑΕ. 

11. Εφόσον η Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας αφο¬ 
ρά σε Μεγάλο Έργο: 

Α) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμπεριλάβει το 
σχετικό έργο στο αμέσως επόμενο Σχέδιο Προγράμμα¬ 
τος Ανάπτυξης. Ο Διαχειριστής δύναται να αιτηθεί την 
έκτακτη αναθεώρηση του Προγράμματος Ανάπτυξης 
κατά το άρθρο [94], εφόσον στη Μελέτη Αξιολόγησης 
ΝέουΈργου τεκμηριώνεται ότι η ένταξη των έργων στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου [92], καθιστά αδύνατη την παροχή Υπηρεσιών 
Μεταφοράς στον αιτούντα, σύμφωνα με το χρονοδιά¬ 
γραμμα της Πρότασης Επέκτασης Δυναμικότητας. 


Β) Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ή την έκτακτη 
αναθεώρηση αυτού, ο Διαχειριστής καλεί εγγράφως 
κάθε Χρήστη η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας του 
οποίου περιλαμβάνεται στην Πρόταση Επέκτασης Δυνα¬ 
μικότητας προκειμένου, εντός προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών από την κλήση του Διαχειριστή, να προσέλθει 
για τη σύναψη με τον Διαχειριστή Σύμβασης Δέσμευσης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο [95Δ], Σε περίπτωση που Χρήστης δεν προσέλθει, 
εντός της προθεσμίας που θέτει ο Διαχειριστής, για τη 
σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας, ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας του Χρήστη. Η απόφαση 
του Διαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης κοινοποι¬ 
είται στη ΡΑΕ. 

12. Εφόσον η Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας 
αφορά σε Μικρό Έργο: 

Α) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμπεριλάβει το 
έργο αυτό στον Κατάλογο ΜικρώνΈργων, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου [95]. 

Β) Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ένταξη του έργου στον Κατάλογο, ο Διαχειριστής καλεί 
εγγράφως τον Χρήστη η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικό¬ 
τητας του οποίου περιλαμβάνεται στην Πρόταση Επέ¬ 
κτασης Δυναμικότητας προκειμένου, εντός προθεσμίας 
εξήντα (60) ημερών από την κλήση του Διαχειριστή, να 
προσέλθει για τη σύναψη με τον Διαχειριστή Συμφω¬ 
νίας Σύνδεσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο [95Ε]. 
Σε περίπτωση που Χρήστης δεν προσέλθει, εντός της 
προθεσμίας που θέτει ο Διαχειριστής, για τη σύναψη 
Συμφωνίας Σύνδεσης, ο Διαχειριστής απορρίπτει εγ- 
γράφως την Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας του 
Χρήστη. Η απόφαση του Διαχειριστή περί απόρριψης 
της αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

13. Σε περίπτωση που εντός της Προθεσμίας Εκδή¬ 
λωσης Ενδιαφέροντος υποβληθούν νέες Αιτήσεις Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Α) Με τη λήξη της Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέ¬ 
ροντος, ο Διαχειριστής εξετάζει την τυπική πληρότητα 
κάθε Αίτησης, σύμφωνα με τις παραγράφους [10] και 
[11] του άρθρου [95Α], 

Β) Ο Διαχειριστής εκπονεί ενιαία Μελέτη Ανάπτυξης 
ΝέουΈργου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις Αιτήσεις Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας οι οποίες είναι τυπικά πλήρεις. 
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αξιολόγησης της 
παραγράφου [2] είναι δυνατόν να παρατείνεται από τον 
Διαχειριστή κατά τρεις (3) μήνες, μετά από έγγραφη 
ενημέρωση των αιτούντων. 

Γ) Στην περίπτωση που από τη Μελέτη Αξιολόγη¬ 
σης Νέου Έργου προκύπτει ότι για την ικανοποίηση 
των Αιτήσεων απαιτείται η υλοποίηση έργων τα οποία 
εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜεγάλωνΈργων, ο Δια¬ 
χειριστής οφείλει να προβεί στη διερεύνηση της σκοπι¬ 
μότητας διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο [95Ζ]. Εφόσον ο Διαχειριστής αποφασίσει 
τη διεξαγωγή της Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, δεν εφαρμόζονται οι πα¬ 
ράγραφοι [9] έως και [12] ανωτέρω, για όλες τις Αιτή¬ 
σεις Μελλοντικής Δυναμικότητας στις οποίες αφορά 
η Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου. Σε περίπτωση μη 
διεξαγωγής ή διακοπής της Ανοικτής Διαδικασίας Δέ- 
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σμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, ο Διαχειριστής 
συνεχίζει την αξιολόγηση όλων των Αιτήσεων σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παραγράφους [9] έως και [12] 
ανωτέρω. Εφόσον ο Διαχειριστής κάνει αποδεκτές τις 
Αιτήσεις, η Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας, κατά 
την παράγραφο [10] αφορά στο σύνολο των Αιτήσεων 
Μελλοντικής Δυναμικότητας οι οποίες έγιναν αποδεκτές 
από τον Διαχειριστή. 

14. Σε περίπτωση που υποβληθούν νέες Αιτήσεις Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας εκτός της Προθεσμίας Εκδή¬ 
λωσης Ενδιαφέροντος, ο Διαχειριστής δικαιούται: 

Α) Να απορρίψει την Αίτηση, ή 

Β) Κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του αιτούντος, να 
αξιολογήσει την Αίτηση ως Αίτηση Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας σε Προγραμματισμένο Έργο, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου [95Γ], μετά την ένταξη του 
Έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Άρθρο 95Γ 

Αξιολόγηση Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας 
σε Προγραμματισμένο Έργο 

1. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημε¬ 
ρομηνία κατά την οποία η Αίτηση θεωρήθηκε τυπικά 
πλήρης, κατά την παράγραφο [10] του άρθρου [95Α]. 

2. Εφόσον η ημερομηνία κατά την οποία η Αίτηση 
θεωρήθηκε τυπικά πλήρης είναι προγενέστερη της ημε¬ 
ρομηνίας λήξης της προθεσμίας για τη σύναψη συμβά¬ 
σεων κατά την περίπτωση Β) της παραγράφου [11] ή την 
περίπτωση Β) της παραγράφου [12] του άρθρου [95Β], 
ή της παραγράφου [7], για το Προγραμματισμένο Έργο 
στο οποίο αφορά η Αίτηση, ο Διαχειριστής αναστέλλει 
την αξιολόγηση της Αίτησης έως τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας. 

3. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την αίτηση 
στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει λόγος άρ¬ 
νησης πρόσβασης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 
[4], με την επιφύλαξη της παραγράφου [5]. Η απόρριψη 
αιτήσεως τεκμηριώνεται πλήρως από τον Διαχειριστή, 
γνωστοποιείται στον αιτούντα συνοδευόμενη από τυχόν 
αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία και κοινοποιείται 
στη ΡΑΕ. 

4. Αρνηση πρόσβασης επιτρέπεται εφόσον: 

Α) Η αποδοχή της Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας εμποδίζει τον Διαχειριστή να εκπληρώνει τις υπο¬ 
χρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του 
έχουν ανατεθεί. 

Β) Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία 
κατά τη διάταξη του άρθρου 68, παράγραφος 2, περί¬ 
πτωση α), πέμπτο εδάφιο του Νόμου. 

Γ) Η Μεταφορική Ικανότητα η οποία θα είναι συνολικά 
διαθέσιμη προς δέσμευση από Χρήστες μετά την ολο¬ 
κλήρωση του Προγραμματισμένου Έργου δεν επαρκεί 
για την ικανοποίηση του αιτήματος, λαμβάνοντας υπό¬ 
ψη τη Μεταφορική Ικανότητας που έχει ήδη δεσμευθεί 
μέσω Συμβάσεων Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας, Συμφωνιών Σύνδεσης και Συμβάσεων Μεταφοράς οι 
οποίες έχουν ήδη συναφθεί για το Προγραμματισμένο 
Έργο κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρα¬ 
γράφους [11] ή [12] του άρθρου [95Β] ή στην παράγραφο 
[7] και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ. 

Δ) Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης ή Παρα¬ 
λαβής Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου ή Εξόδου, 


αντίστοιχα, όπως προσδιορίζεται στην Αίτηση Μελλο¬ 
ντικής Δυναμικότητας, δεν επιτρέπει την ικανοποίηση 
του αιτήματος σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
Παροχή μετά την ολοκλήρωση του Προγραμματισμένου 
Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις Συμβάσεις Δέσμευσης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, τις Συμφωνίες Σύνδεσης 
και τις Συμβάσεις Μεταφοράς οι οποίες έχουν συναφθεί 
σύμφωνα με κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους [11] ή [12] του άρθρου [95Β] ή στην παρά¬ 
γραφο [7] και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ. 

Ε) Η αιτούμενη μέγιστη ή ελάχιστη πίεση παράδοσης 
Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εισόδου ή παραλαβής Φυσι¬ 
κού Αερίου από Σημείο Εξόδου δεν είναι σύμφωνη με τις 
Συνθήκες Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου, 
όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα [30] 
και [35] του Κώδικα ή, εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσι¬ 
μες κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας, με αυτές που προβλέπονται στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του Προγραμματισμένου Έργου. 

ΣΤ) Λόγω έλλειψης σύνδεσης μεταξύ της Εγκατάστα¬ 
σης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου 
Συστήματος του αιτούντος και του Προγραμματισμένου 
Έργου, εφόσον για τη σύνδεση της Εγκατάστασης Από¬ 
ληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου Συστήμα¬ 
τος απαιτείται έργο το οποίο, κατά την εκτίμηση του 
Διαχειριστή, εμπίπτει στην κατηγορία Μεγάλου Έργου. 

5. Σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση άρνησης 
πρόσβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [4], ο 
Διαχειριστής δύναται, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης 
του αιτούντος: 

Α) Να αξιολογήσει την Αίτηση κατά τη διαδικασία του 
άρθρου [95Β], ως αφορούσα σε μη Προγραμματισμένο 
Έργο, ή 

Β) Να διατηρήσει την Αίτηση σε σειρά προτεραιότη¬ 
τας και, εφόσον σε μεταγενέστερο χρόνο καταστεί δι¬ 
αθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα στο Προγραμματισμένο 
Έργο η οποία, εν όλο ή εν μέρει, καλύπτει τις ανάγκες 
του αιτούντος, να καλέσει τον αιτούντα για τη σύναψη 
Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας, σύμφωνα με την 
ως άνω σειρά προτεραιότητας. 

6. Σε περίπτωση αποδοχής της Αίτησης, ο Διαχειρι¬ 
στής καλεί εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου εντός 
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κλήση του 
Διαχειριστή να προσέλθει για τη σύναψη: 

Α) Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, 
εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του Προγραμμα¬ 
τισμένου έργου στο οποίο αφορά η Αίτηση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας. 

Β) Συμφωνία Σύνδεσης, εφόσον έχει ξεκινήσει η κατα¬ 
σκευή του Προγραμματισμένου Έργου στο οποίο αφορά 
η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας ή εφόσον δεν έχει 
ξεκινήσει η κατασκευή του Προγραμματισμένου Έργου 
αλλά το Προγραμματισμένο Έργο αποτελεί ΜικρόΈργο. 

7. Στην περίπτωση έργων τα οποία κατά τη θέση σε 
εφαρμογή του παρόντος είναι ΠρογραμματισμέναΈργα 
και για τα οποία έχουν υποβληθεί από Χρήστες αιτήσεις 
δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας κατά το άρθρο 
[111], ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση 
της Πρότυπης Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας, οι ανωτέρω Χρήστες οφείλουν να 
επικαιροποιήσουν τις ως άνω αιτήσεις, υποβάλλοντας 
στο Διαχειριστή κάθε επιπλέον στοιχείο το οποίο προ- 



44834 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


βλέπεται στην Πρότυπη Αίτηση, καθώς και το Τέλος 
Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας. Ειδικά για Αίτηση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας σε Σημείο Εισόδου, οι Χρή¬ 
στες οφείλουν να προσκομίσουν στον Διαχειριστή τα 
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη προκαταρκτι¬ 
κών δεσμεύσεων ή άλλων δεδομένων για την υλοποίηση 
της προμήθειας Φυσικού Αερίου και πρόσβασης στα 
ανάντη Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέχρι 
το Σημείο Εισόδου. 

Β) Ο Διαχειριστής αξιολογεί την τυπική πληρότητα 
των αιτήσεων κατά τα προβλεπόμενα στις παραγρά¬ 
φους [10] και [11] του άρθρου [95Α], σύμφωνα με τη σειρά 
προτεραιότητας κατά το άρθρο [111]. 

Γ) Εντός τριάντα (30) ημερών από το αργότερο μεταξύ 
της ημερομηνίας κατά την οποία η αίτηση θεωρείται 
τυπικά πλήρης και της ημερομηνίας θέσπισης της Πρό¬ 
τυπης Σύμβασης Μελλοντικής, ο Διαχειριστής καλεί εγ- 
γράφως τους ανωτέρω Χρήστες, σύμφωνα με τη σειρά 
προτεραιότητας κατά το άρθρο [111] εκτός αν εμπίπτουν 
στην περίπτωση της παρ. (Ε) κατωτέρω, προκειμένου 
εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κλήση 
του Διαχειριστή, να προσέλθουν για τη σύναψη Σύμβα¬ 
σης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο [95Δ]. 

Δ) Εφόσον Χρήστης δεν προσέλθει για τη σύναψη 
Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας εντός της ανω¬ 
τέρω προθεσμίας, ο Διαχειριστής καλεί τυχόν επόμενο 
αιτούντα Χρήστη, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας 
που καθορίζεται στο άρθρο [111]. 

Άρθρο 95Δ 

Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας 

1. Η Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας 
(Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας) συνάπτεται, κα¬ 
τόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Διαχειριστή, 
μεταξύ του Διαχειριστή και, κατά περίπτωση: 

Α) Χρήστη, η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας του 
οποίου έγινε αποδεκτή από τον Διαχειριστή και για την 
εξυπηρέτηση της οποίας απαιτείται η υλοποίηση Μεγά- 
λου'Εργου, μετά την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης, κατά την παράγραφο [11] του άρθρου [95Β]. 

Β) Χρήστη, ο οποίος εμπίπτει στην περίπτωση Α) της 
παραγράφου [6] ή στην παράγραφο [7] του άρθρου [95Γ], 

Γ) Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία, 
μετά την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

2. Η Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας καταρτί¬ 
ζεται εγγράφως, σύμφωνα με την πρότυπη σύμβαση η 
οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α) 
της παραγράφου 2 του άρθρου 68 και το τέταρτο και 
πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του 
Νόμου (Πρότυπη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας). 

3. Αντικείμενο της Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικό¬ 
τητας αποτελεί: 

Α) Η δέσμευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας η οποία θα είναι διαθέσιμη μελλοντικά στο 
Σύστημα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα και για 
το μέγεθος που καθορίζεται στην Αίτηση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας του Χρήστη ή σύμφωνα με τη Δυναμι¬ 
κότητα Ανοικτής Διαδικασίας η οποία του έχει κατανε- 
μηθεί, υπό τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται 
στη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας. 

Β) Η υποχρέωση του Διαχειριστή να προβεί σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια και ιδίως στην εκπόνηση των απα¬ 


ραίτητων μελετών και στη λήψη ή στην υποβολή αί¬ 
τησης χορήγησης κάθε άδειας που προβλέπεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία για την έναρξη κατασκευής των 
έργων που απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτή¬ 
ματος του Χρήστη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
σύναψη με τον Χρήστη Συμφωνίας Σύνδεσης, εντός του 
χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στη Σύμβαση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, με τον πλέον αποτελε¬ 
σματικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της 
αδειοδοτικής διαδικασίας του Έργου Σύνδεσης παρα¬ 
μένει ευθύνη του Διαχειριστή. 

Γ) Η υποχρέωση του Χρήστη να παρέχει στον Δια¬ 
χειριστή τις κατά περίπτωση εύλογες εγγυήσεις, προ¬ 
κειμένου ο τελευταίος να προβεί στις ανωτέρω υπό Β) 
αναφερόμενες ενέργειες. 

4. Η Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας λήγει με 
τη σύναψη μεταξύ των αντισυμβαλλομένων Συμφωνίας 
Σύνδεσης. 

5. Στη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας προσδι¬ 
ορίζονται τουλάχιστον: 

Α) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγρά¬ 
φου [5] του άρθρου [95Α], τα Σημεία Εισόδου στα οποία 
ο Χρήστης έχει δικαίωμα να παραδίδει στο Διαχειριστή 
Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστημα Μεταφοράς 
και, για κάθε Σημείο Εισόδου στο οποίο αφορά η Σύμ¬ 
βαση: 

(ί) Η αιτούμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης. 

(μ) Η αιτούμενη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης. 

(ίϋ) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παράδοσης Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

Β) Τα Σημεία Εξόδου από τα οποία ο Χρήστης έχει 
δικαίωμα να παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστη¬ 
μα Μεταφοράς και για κάθε Σημείο Εξόδου στο οποίο 
αφορά η Σύμβαση: 

(ί) Η αιτούμενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής. 

(μ) Η αιτούμενη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής. 

(ίϋ) Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση παραλαβής Φυ¬ 
σικού Αερίου. 

Γ) Η αιτούμενη ημερομηνία έναρξης της παροχής Υπη¬ 
ρεσιών Μεταφοράς στον Χρήστη. 

Δ) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παροχής των υπη¬ 
ρεσιών αυτών. 

Ε) Η εκτιμώμενη από τον Διαχειριστή ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των απαιτούμενων για την παροχή Υπη¬ 
ρεσιών Μεταφοράς έργων, η οποία αναπροσαρμόζεται 
πριν τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με 
την περίπτωση I), και ο προϋπολογισμός κόστους των 
έργων αυτών. 

ΣΤ) Οι ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί ο 
Διαχειριστής κατά την περίπτωση Β) της παραγράφου 
[3] και το χρονικό διάστημα από τη σύναψη της Σύμβα¬ 
σης Μελλοντικής Δυναμικότητας έως την ολοκλήρωση 
από τον Διαχειριστή των ενεργειών αυτών (Χρόνος Ανα¬ 
φοράς), το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα 
οκτώ (18) μήνες, από το τέλος του μήνα σύναψης της 
Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας. 

Ζ) Η υποχρέωση του Διαχειριστή να ενημερώνει εγ- 
γράφως τον αντισυμβαλλόμενό του σχετικά με την 
πορεία εκπόνησης των μελετών και την πρόοδο της 
αδειοδοτικής διαδικασίας, τουλάχιστον ανά τρεις (3) 
μήνες από τη σύναψη της Σύμβασης Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας. 
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Η) Η δυνατότητα παράτασης από τον Διαχειριστή 
του Χρόνου Αναφοράς για λόγους που σχετίζονται με 
τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων αδειών και οι 
οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του Διαχειρι¬ 
στή, υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης του 
αντισυμβαλλομένου του το αργότερο τρεις (3) μήνες 
πριν τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς. 

Θ) Η συμβατική ευθύνη των συμβαλλομένων μερών, 
οι εγγυήσεις που κατατίθενται από τον Χρήστη για την 
εκτέλεση της Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας 
καθώς και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρού- 
νται από τον Χρήστη για τη σύναψη Συμφωνίας Σύν¬ 
δεσης (Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης), οι οποίες 
συνίστανται, ιδίως: 

(ί) Στην προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή 
κάθε στοιχείου από το οποίο να προκύπτει η εξασφά¬ 
λιση της προμήθειας και της μεταφοράς Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου σε εύλογη συνέπεια με το ύψος και το 
χρονικό διάστημα της αιτούμενης δέσμευσης Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας, και ιδίως έγγραφα πρόθεσης σχετικής 
συνεργασίας, προσύμφωνα ή και οριστικές συμβάσεις, 
εξαιρουμένων στοιχείων σχετικά με την τιμή προμήθει¬ 
ας και μεταφοράς του Φυσικού Αερίου. 

(ϋ) Στη λήψη ή στην υποβολή αίτησης χορήγησης 
των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών 
και εγκρίσεων για την Εγκατάσταση Απόληψης ή το 
Συνδεδεμένο Σύστημα κατάντη του Σημείου Εξόδου 
ή ανάντη του Σημείου Εισόδου το οποίο έχει δηλώ¬ 
σει ο Χρήστης στην Αίτησή του, εφόσον πρόκειται για 
μελλοντική Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή 
μελλοντικό Συνδεδεμένο Σύστημα, για την ολοκλήρωση 
της κατασκευής της Εγκατάστασης ή του Συνδεδεμένου 
Συστήματος σε εύλογη συνέπεια με τον χρόνο ολο¬ 
κλήρωσης του Έργου Σύνδεσης που αποτελεί αντικεί¬ 
μενο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, η 
ολοκλήρωση της ανωτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας 
παραμένει ευθύνη του Χρήστη. 

(ϊϋ) Στην ολοκλήρωση από τον Διαχειριστή των ενερ¬ 
γειών που περιγράφονται στην περίπτωση ΣΤ). 

I) Η υποχρέωση του Διαχειριστή, το αργότερο εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Χρό¬ 
νου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά 
την περίπτωση Η), να καλέσει εγγράφως το Χρήστη 
προκειμένου να προσέλθει για τη σύναψη της Συμφω¬ 
νίας Σύνδεσης εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, 
γνωστοποιώντας στο Χρήστη τη νέα εκτιμώμενη ημερο¬ 
μηνία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων για την παροχή 
Υπηρεσιών Μεταφοράς έργων, καθώς και η αυτοδίκαιη 
λύση της Σύμβασης και η αποδέσμευση της δεσμευθεί- 
σας μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας, εφόσον ο 
Χρήστης δεν προσέλθει για τη σύναψη της Συμφωνίας 
Σύνδεσης εντός της ως άνω προθεσμίας και, στην περί¬ 
πτωση αυτή, η υποχρέωση καταβολής από τον Χρήστη 
του συνόλου της κατατεθείσας εγγύησης. 

ΙΑ) Η δυνατότητα του Χρήστη να καταγγείλει τη Σύμ¬ 
βαση Μελλοντικής Δυναμικότητας: 

(ί) Εφόσον ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται από τον 
Διαχειριστή για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, 
καταβάλλοντας τμήμα της κατατεθείσας εγγύησης. 

(ϋ) Εφόσον ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται από 
τον Διαχειριστή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
έξι (6) μηνών, χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εγ¬ 
γύησης. 


(ιϋ) Εφόσον ο Διαχειριστής, πριν τη σύναψη Συμφω¬ 
νίας Σύνδεσης μεταθέσει την εκτιμώμενη, σύμφωνα με 
την περίπτωση Ε), ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαι- 
τούμενων για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς 
έργων κατά χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα 
(12) μήνες, καταβάλλοντας το ήμισυ της κατατεθείσας 
εγγύησης. 

(ίν) Εφόσον ο Διαχειριστής, πριν τη σύναψη Συμφω¬ 
νίας Σύνδεσης μεταθέσει την εκτιμώμενη, σύμφωνα 
με την περίπτωση Ε), ημερομηνία ολοκλήρωσης των 
απαιτούμενων για την παροχή των Υπηρεσιών Μετα¬ 
φοράς έργων κατά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
δώδεκα (12) μηνών, χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας 
εγγύησης. 

ΙΒ) Η δυνατότητα του Χρήστη να μειώσει τη μελλο¬ 
ντική Μεταφορική Ικανότητα που επιθυμεί να δεσμεύσει 
μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης σε σχέση με την μελ¬ 
λοντική Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύτηκε στη 
Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, κατόπιν υποβο¬ 
λής έγγραφου αιτήματος στο Διαχειριστή εντός της 
προθεσμίας για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης 
κατά την περίπτωση I), εφόσον η μεταβολή αυτή δεν 
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της μελλο¬ 
ντικής Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στη 
Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας και εφόσον, λόγω 
της μεταβολής, δεν ανατρέπεται η οικονομική αποτε- 
λεσματικότητα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
αιτήματα και άλλων Χρηστών οι οποίοι έχουν συνάψει 
Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας για το ίδιο Έργο 
Σύνδεσης. 

ΙΓ) Η δυνατότητα του Χρήστη να υποδείξει στο Δι¬ 
αχειριστή έναν ή περισσότερους τρίτους Χρήστες οι 
οποίοι θα συνάψουν μία οι περισσότερες Συμφωνίες 
Σύνδεσης αντί αυτού, για το σύνολο ή τμήμα της δε¬ 
σμευμένης υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, 
υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(ί) Με τις Συμφωνίες Σύνδεσης που συνάπτουν τρίτοι 
Χρήστες, καθώς και τη Συμφωνία Σύνδεσης που ενδε¬ 
χομένως συνάπτει ο Χρήστης, δεσμεύεται το σύνολο 
της Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το χρονικό 
διάστημα που καθορίστηκε στη Σύμβαση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ΙΒ), 
και 

(ϋ) Ο Χρήστης παρέχει στο Διαχειριστή εγγυήσεις για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότη¬ 
τας, από μέρους των τρίτων Χρηστών. 

ΙΔ) Η δυνατότητα του Χρήστη να υποκαθίσταται ολι- 
κώς ή μερικώς στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη Σύμβαση Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας. 

ΙΕ) Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης της σύμβα¬ 
σης καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφορών που 
ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης. 

ΙΣΤ) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης και 
αναπροσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλα¬ 
γής του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς 
φυσικού αερίου. 

6. Οι εγγυήσεις που κατατίθενται από το Χρήστη κατά 
τη σύναψη της Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας, 
αντανακλούν το εκτιμώμενο κόστος του Διαχειριστή για 
την εκτέλεση όλων των ενεργειών που προβλέπονται 
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στη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας. Σε περίπτω¬ 
ση ταυτόχρονης ή μεταγενέστερης σύναψης Συμβάσεων 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, για το ίδιο έργο, με πε¬ 
ρισσότερους του ενός Χρήστες καθώς και στην περί¬ 
πτωση της παραγράφου [7], η εγγύηση που απαιτείται 
από κάθε Χρήστη υπολογίζεται ή αναπροσαρμόζεται, 
αντίστοιχα, κατ’ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας 
που δεσμεύεται υπέρ κάθε Χρήστη στο έργο. 

7. Εφόσον για το ίδιοΈργο Σύνδεσης έχουν συναφθεί 
περισσότερες της μίας Συμβάσεις Μελλοντικής Δυνα¬ 
μικότητας, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας από έναν ή περισσότερους 
Χρήστες, ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τους 
λοιπούς αντισυμβαλλόμενούς του Χρήστες και ανα¬ 
κοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τη 
διαθεσιμότητα της αντίστοιχης μελλοντικής Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας προς δέσμευση από τρίτους Χρήστες. 
Εφόσον εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 
ανακοίνωσης του Διαχειριστή, η εν λόγω μελλοντική 
Μεταφορική Ικανότητα δεν έχει δεσμευθεί από άλλους 
Χρήστες, ο Διαχειριστής επαναξιολογεί την οικονομική 
αποτελεσματικότητα του Έργου με βάση τη δεσμευμέ¬ 
νη μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα των λοιπών Συμ¬ 
βάσεων Μελλοντικής Δυναμικότητας που παραμένουν 
σε ισχύ. Σε περίπτωση που το Έργο καθίσταται πλέον 
οικονομικά μη αποτελεσματικό, ο Διαχειριστής προβαί¬ 
νει σε επαναπροσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστι¬ 
κών, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού 
υλοποίησης του Έργου Σύνδεσης προκειμένου το έργο 
να καταστεί εκ νέου οικονομικά αποτελεσματικό και 
υποβάλλει εγγράφως στους αντισυμβαλλόμενούς του 
Χρήστες σχετική πρόταση τροποποίησης των Συμβάσε- 
ών τους. Σε περίπτωση που η πρόταση του Διαχειριστή 
γίνει αποδεκτή από Χρήστες η δεσμευμένη μελλοντική 
Μεταφορική Ικανότητα των οποίων εξασφαλίζει την 
οικονομική αποτελεσματικότητα τουΈργου, ο Διαχειρι¬ 
στής τροποποιεί αναλόγως τις Συμβάσεις Μελλοντικής 
Δυναμικότητας των εν λόγω Χρηστών και αναπροσαρ¬ 
μόζει το ποσό των σχετικών εγγυήσεων. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, οι Συμβάσεις Μελλοντικής Δυναμικότητας 
Χρηστών που δεν αποδέχονται την πρόταση του Δια¬ 
χειριστή λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς κατάπτωση της 
κατατεθείσας εκ μέρους των Χρηστών εγγύησης. Στην 
περίπτωση που η δεσμευμένη μελλοντική Μεταφορική 
Ικανότητα Χρηστών που αποδέχτηκαν την πρόταση του 
Διαχειριστή δεν εξασφαλίζει την οικονομική αποτελε¬ 
σματικότητα τουΈργου, όλες οι Συμβάσεις Μελλοντικής 
Δυναμικότητας λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς κατάπτωση 
της κατατεθείσας εκ μέρους των Χρηστών εγγύησης. 

8. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή αυτοδίκαιης 
λύσης της Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας, η 
δεσμευθείσα μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα καθί¬ 
σταται άμεσα διαθέσιμη προς δέσμευση από άλλους 
Χρήστες. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονι¬ 
κό Πληροφοριακό Σύστημα κάθε περίπτωση κατά την 
οποία μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα παραμένει 
ελεύθερη προς δέσμευση από Χρήστες, συμπεριλαμβα- 
νομένης της περίπτωση της μελλοντικής Μεταφορικής 
Ικανότητας η οποία παραμένει ελεύθερη προς δέσμευση 
κατόπιν εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης ΙΒ) 
της παραγράφου [5]. 

9. Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το χρονικό σημείο της 


αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης Μελλοντικής Δυνα¬ 
μικότητας, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση I) της 
παραγράφου [5], ή της καταγγελίας της Σύμβασης από 
τον Χρήστη, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ΙΑ) 
της παραγράφου [5], τρίτος Χρήστης συνάψει με τον 
Διαχειριστή Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας ή 
Συμφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή τμήμα τουΈργου 
Σύνδεσης το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο της Σύμβα¬ 
σης Μελλοντικής Δυναμικότητας που συνάφθηκε με τον 
πρώτο Χρήστη, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον πρώτο 
Χρήστη ατόκως το σύνολο ή τμήμα του καταβληθέντος 
ποσού, κατ’ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας που 
δεσμεύεται στο Έργο Σύνδεσης από τον τρίτο Χρήστη 
προς την Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύτηκε από 
τον πρώτο Χρήστη και έως το ύψος του καταβληθέντος 
από τον πρώτο Χρήστη ποσού. 

10. Ο Διαχειριστής οφείλει να δημοσιεύει στο Ηλεκτρο¬ 
νικό Πληροφοριακό Σύστημα το κείμενο της Πρότυπης 
Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των παραρτημάτων αυτής, σε επεξεργάσιμη 
μορφή. 

Άρθρο 95Ε 
Συμφωνία Σύνδεσης 

1. Η Συμφωνία Σύνδεσης συνάπτεται, κατόπιν σχετικής 
έγγραφης πρόσκλησης του Διαχειριστή, μεταξύ του 
Διαχειριστή και, κατά περίπτωση: 

Α) Χρήστη με τον οποίο ο Διαχειριστής έχει ήδη συ¬ 
νάψει Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, εφόσον 
έως τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στη Σύμ¬ 
βαση Μελλοντικής Δυναμικότητας έχουν πληρωθεί οι 
Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο [95Δ]. 

Β) Χρήστη, η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας του 
οποίου έγινε αποδεκτή από τον Διαχειριστή και για την 
εξυπηρέτηση της οποίας απαιτείται η υλοποίηση Μικρού 
Έργου, μετά την ένταξη του έργου στον Κατάλογο Μι- 
κρώνΈργων, κατά την παράγραφο [12] του άρθρου [95Β]. 

Γ) Χρήστη, η Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας του 
οποίου αφορά σε ΠρογραμματισμένοΈργο και εμπίπτει 
στην περίπτωση Β) της παραγράφου [6] του άρθρου 
[95Γ], 

2. Η Συμφωνία Σύνδεσης καταρτίζεται εγγράφως. 

3. Η Συμφωνία Σύνδεσης παράγει έννομα αποτελέσμα¬ 
τα από τη σύναψή της και έως τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς στο 
Χρήστη, με την επιφύλαξη της παραγράφου [9]. 

4. Αντικείμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης αποτελεί, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου [9]: 

Α) Η δέσμευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας η οποία θα είναι διαθέσιμη μελλοντικά στο 
Σύστημα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα και στο 
μέγεθος που καθορίζεται στην Αίτηση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας του Χρήστη ή στη σχετική Σύμβαση 
Μελλοντικής Δυναμικότητας ή σύμφωνα με τη διάταξη 
της περίπτωση ΙΒ) της παραγράφου [5] του άρθρου 
[95Δ], κατά περίπτωση, υπό τους ειδικότερους όρους 
που καθορίζονται στη Συμφωνία Σύνδεσης. 

Β) Η υποχρέωση του Διαχειριστή να ολοκληρώσει με 
δικές του δαπάνες την αδειοδοτική διαδικασία και το 
σύνολο των απαιτούμενων για την παροχή των Υπη¬ 
ρεσιών Μεταφοράς έργων (Εργο Σύνδεσης) εντός του 
χρονικού διαστήματος που καθορίστηκε στο πλαίσιο 
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της Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας, σύμφωνα με 
την περίπτωση I) της παραγράφου [5] του άρθρου [95Δ], 
κατά τρόπο ώστε στο πέρας του διαστήματος αυτού 
να δύναται να παράσχει στο Χρήστη Υπηρεσίες Μετα¬ 
φοράς, καθώς και η υποχρέωση καταβολής στο Χρήστη 
αποζημίωσης σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος πέραν των έξι (6) μηνών, με την 
επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων Ανωτέρας Βίας. 

Γ) Η υποχρέωση του Χρήστη να συνάψει, εντός συγκε¬ 
κριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του'Εργου Σύνδεσης, Σύμβαση Μεταφοράς έως το ύψος 
Μεταφορικής Ικανότητας και για το χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται σε Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας 
η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Διαχειριστή ή σε 
Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, κατά περίπτωση, 
καθώς και η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να κα¬ 
ταβάλλει ο Χρήστης στον Διαχειριστή στις περιπτώσεις 
καταγγελίας της Συμφωνίας Σύνδεσης από τον Χρήστη 
ή στην περίπτωση που δεν προσέλθει για τη σύναψη 
Σύμβασης Μεταφοράς. 

5. Στη Συμφωνία Σύνδεσης προσδιορίζονται τουλάχι¬ 
στον, με την επιφύλαξη της παραγράφου [9]: 

Α) Ο προϋπολογισμός κόστους του'Εργου Σύνδεσης, 
το τμήμα του προϋπολογισθέντος κόστους, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των τόκων κατασκευαστικής περιόδου 
και εξαιρουμένης τυχόν επιχορήγησης, το οποίο θα 
ανακτηθεί μέσω των χρεώσεων για τη δέσμευση από 
τον Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας στο Σύστημα Με¬ 
ταφοράς, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ 
και τη Σύμβαση Μεταφοράς, καθώς και τυχόν τμήμα του 
προϋπολογισθέντος κόστους που καταβάλλεται εφάπαξ 
από το Χρήστη, σύμφωνα με την παράγραφο [9]. 

Β) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης 
κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή Υπη¬ 
ρεσιών Μεταφοράς στο Χρήστη, και η προθεσμία για 
τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Μεταφοράς ή των 
Συμβάσεων Μεταφοράς, εφόσον εφαρμόζεται η διάταξη 
της περίπτωσης ΣΤ), η οποία δεν μπορεί να λήγει σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας που λήγει 
η προθεσμία της περίπτωσης Γ). 

Γ) Οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του Χρή¬ 
στη σε περίπτωση υπέρβασης της ημερομηνίας ολοκλή¬ 
ρωσης του Έργου Σύνδεσης πέραν των έξι (6) μηνών, 
για κάθε μήνα υπέρβασης. 

Δ) Το ποσό αποζημίωσης το οποίο υποχρεούται να 
καταβάλει ο Χρήστης στον Διαχειριστή, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(ί) Εφόσον ο Χρήστης καταγγείλει τη Συμφωνία Σύν¬ 
δεσης εντός της χρονικής περιόδου από τη σύναψη της 
Συμφωνίας Σύνδεσης έως την ολοκλήρωση της κατα¬ 
σκευής του Έργου Σύνδεσης (Περίοδος Κατασκευής 
Έργου Σύνδεσης). 

(ϋ) Εφόσον ο Χρήστης καταγγείλει τη Συμφωνία Σύν¬ 
δεσης εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία 
η Σύμβαση Μεταφοράς βρίσκεται εν ισχύ (Περίοδος 
Λειτουργίας Έργου Σύνδεσης). 

Ε) Οι εγγυήσεις που υποχρεούται να καταθέσει ο Χρή¬ 
στης για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας Σύνδεσης. 

ΣΤ) Η δυνατότητα του Χρήστη να υποδείξει στο Δι¬ 
αχειριστή έναν ή περισσότερους τρίτους Χρήστες οι 
οποίοι θα συνάψουν μία οι περισσότερες Συμβάσεις 
Μεταφοράς αντί αυτού, για το σύνολο ή τμήμα της δε¬ 
σμευμένης υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, 
υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 


(ί) Με τις Συμβάσεις Μεταφοράς που συνάπτουν τρίτοι 
Χρήστες, καθώς και τη Σύμβαση Μεταφοράς που ενδε¬ 
χομένως συνάπτει ο Χρήστης, δεσμεύεται το σύνολο 
της Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το χρονικό 
διάστημα που καθορίστηκε στη Συμφωνία Σύνδεσης, 
σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης Γ) της παρα¬ 
γράφου [4], και 

(ϋ) Ο Χρήστης παρέχει στο Διαχειριστή εγγυήσεις για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη, που 
απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης, από μέρους 
των τρίτων Χρηστών. 

Ζ) Η δυνατότητα του Χρήστη να υποκαθίσταται ολι- 
κώς ή μερικώς στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης. 

Η) Η υποχρέωση του Διαχειριστή να ενημερώνει εγ- 
γράφως τον αντισυμβαλλόμενό του σχετικά με την 
χρονική εξέλιξη κατασκευής και τα απολογιστικά στοι¬ 
χεία κόστους του έργου και να κοινοποιεί στο Χρήση 
τα αντίστοιχα παραστατικά τουλάχιστον ανά τρεις (3) 
μήνες ή με τη λήξη κάθε σύμβασης που έχει συνάψει ο 
Διαχειριστής με τρίτα μέρη σχετικά με το έργο. 

Θ) Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης της σύμβα¬ 
σης καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφορών που 
ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των όρων 
της Συμφωνίας. 

I) Η διαδικασία τροποποίησης της Συμφωνίας και ανα¬ 
προσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής 
του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυ¬ 
σικού αερίου. 

6. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος, ο Διαχειριστής, κατόπιν δημόσιας διαβούλευ- 
σης, υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου: 

Α) Τη μεθοδολογία καθορισμού των εγγυήσεων που 
υποχρεούται να καταθέσει ο Χρήστης κατά τη σύναψη 
της Συμφωνίας Σύνδεσης, αναλόγως του προϋπολογι¬ 
σμού του Έργου Σύνδεσης. 

Β) Τη μεθοδολογία καθορισμού των ποινικών ρητρών 
που καταπίπτουν υπέρ του Χρήστη κατά τα οριζόμενα 
στην περίπτωση [Γ] της παραγράφου [5]. 

Γ) Τη μεθοδολογία καθορισμού των εγγυήσεων που 
υποχρεούται να καταθέσει ο Χρήστης, εφόσον εφαρμό¬ 
ζεται η διάταξη της περίπτωση ΣΤ) της παραγράφου [5]. 

Δ) Τη μεθοδολογία καθορισμού της αποζημίωσης 
που οφείλεται από τον Χρήστη στο Διαχειριστή στην 
περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας Σύνδεσης από 
τον Χρήστη κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (ί) του 
εδαφίου [Δ] της παραγράφου [5], η οποία καλύπτει τις 
δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου 
Σύνδεσης το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Συμφωνίας 
Σύνδεσης και τις οποίες έχει υποστεί ή έχει αναλάβει 
έναντι τρίτων ο Διαχειριστής έως το χρονικό σημείο 
καταγγελίας της Συμφωνίας από τον Χρήστη. 

Ε) Τη μεθοδολογία καθορισμού της αποζημίωσης που 
οφείλεται από τον Χρήστη στο Διαχειριστή στην πε¬ 
ρίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας Σύνδεσης από 
τον Χρήστη κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (ϋ) του 
εδαφίου [Δ] της παραγράφου [5], η οποία καλύπτει το 
τμήμα του προσδιοριζόμενου στη Συμφωνία Σύνδεσης, 
σύμφωνα με την περίπτωση Α) της παραγράφου 5, κό¬ 
στους του'Εργου Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους κεφαλαίου του Διαχειριστή, το οποίο έως το 
χρονικό σημείο καταγγελίας της Συμφωνίας από τον 
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Χρήστη, ο Διαχειριστής δεν έχει ανακτήσει μέσω των 
χρεώσεων για τη δέσμευση από τον Χρήστη Μεταφο¬ 
ρικής Ικανότητας στο Σύστημα Μεταφοράς, σύμφωνα 
με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τη Σύμβαση 
Μεταφοράς. 

7. Στην περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του Χρή¬ 
στη της Συμφωνίας Σύνδεσης, κατά τα οριζόμενα στην 
περίπτωση Δ) της παραγράφου [5], εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Α) Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το χρονικό σημείο κα¬ 
ταγγελίας εκ μέρους του Χρήστη της Συμφωνίας Σύνδε¬ 
σης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (ί) της περίπτωσης 
Δ) της παραγράφου [5], τρίτος Χρήστης συνάψει με τον 
Διαχειριστή Συμφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή τμήμα 
του Έργου Σύνδεσης το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο 
της Συμφωνίας Σύνδεσης που συνάφθηκε με τον πρώτο 
Χρήστη, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον πρώτο Χρήστη 
ατόκως το σύνολο ή τμήμα του καταβληθέντος ποσού, 
κατ’ αναλογία του τμήματος του Έργου Σύνδεσης που 
θα συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Σύνδεσης με τον τρίτο 
Χρήστη και έως το ύψος του καταβληθέντος από τον 
πρώτο Χρήστη ποσού. 

Β) Σε περίπτωση που κατόπιν καταγγελίας εκ μέρους 
του Χρήστη της Συμφωνίας Σύνδεσης, κατά τα οριζόμε¬ 
να στο εδάφιο (ϋ) της περίπτωσης Δ) της παραγράφου 
[5], τρίτος Χρήστης συνάψει με τον Διαχειριστή Σύμβαση 
Μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει το σύνολο ή τμήμα 
του Έργου Σύνδεσης το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο 
της Συμφωνίας Σύνδεσης που συνάφθηκε με τον πρώτο 
Χρήστη, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον πρώτο Χρήστη 
ατόκως το σύνολο ή τμήμα του καταβληθέντος ποσού, 
με βάση τα έσοδα του Διαχειριστή από τις χρεώσεις 
για τη δέσμευση από τον τρίτο Χρήστη Μεταφορικής 
Ικανότητας στο Σύστημα Μεταφοράς, σύμφωνα με το 
Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και έως το ύψος του κα¬ 
ταβληθέντος από τον πρώτο Χρήστη ποσού. 

8. Εφόσον για το ίδιο Έργο Σύνδεσης έχουν συναφθεί 
περισσότερες της μίας Συμφωνίες Σύνδεσης, σε περί¬ 
πτωση καταγγελίας της Συμφωνίας Σύνδεσης από έναν 
ή περισσότερους Χρήστες κατά την Περίοδο Κατασκευ¬ 
ής Έργου Σύνδεσης, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τη διαθεσιμότητα 
της αντίστοιχης μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας 
προς δέσμευση από άλλους Χρήστες. Εφόσον εντός δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης του Δι¬ 
αχειριστή, η εν λόγω μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα 
δεν έχει δεσμευθεί από άλλους Χρήστες, ο Διαχειρι¬ 
στής επαναξιολογεί την οικονομική αποτελεσματικό- 
τητα του Έργου με βάση τη δεσμευμένη μελλοντική 
Μεταφορική Ικανότητα των λοιπών Συμφωνιών Σύνδε¬ 
σης που παραμένουν σε ισχύ. Σε περίπτωση που το 
Έργο καθίσταται πλέον οικονομικά μη αποτελεσματικό, 
ο Διαχειριστής προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό των 
τεχνικών χαρακτηριστικών, του χρονοδιαγράμματος και 
του προϋπολογισμού υλοποίησης τουΈργου Σύνδεσης 
προκειμένου το έργο να καταστεί εκ νέου οικονομικά 
αποτελεσματικό και υποβάλλει εγγράφως στους αντι- 
συμβαλλόμενούς του Χρήστες σχετική πρόταση τρο¬ 
ποποίησης των Συμβάσεών τους. Σε περίπτωση που η 
πρόταση του Διαχειριστή γίνει αποδεκτή από Χρήστες 
η δεσμευμένη μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα των 


οποίων εξασφαλίζει την οικονομική αποτελεσματικότη- 
τα τουΈργου, ο Διαχειριστής τροποποιεί αναλόγως τις 
Συμφωνίες Σύνδεσης των εν λόγω Χρηστών και ανα¬ 
προσαρμόζει το ποσό των σχετικών εγγυήσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, οι Συμφωνίες Σύνδεσης Χρηστών που 
δεν αποδέχονται την πρόταση του Διαχειριστή λήγουν 
αυτοδικαίως, χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εκ 
μέρους των Χρηστών εγγύησης. Στην περίπτωση που η 
δεσμευμένη μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα Χρηστών 
που αποδέχτηκαν την πρόταση του Διαχειριστή δεν 
εξασφαλίζει την οικονομική αποτελεσματικότητα του 
Έργου, τα αντισυμβαλλόμενα δύνανται να υποβάλλουν 
στη ΡΑΕ αίτημα για τη διατύπωση από αυτήν πρότα¬ 
σης αντιμετώπισης του ζητήματος. Στην περίπτωση μη 
αποδοχής εκ μέρους των μερών της πρότασης της ΡΑΕ 
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, οι Συμφωνίες Σύν¬ 
δεσης λήγουν αυτοδικαίως, με υποχρέωση καταβολής 
εκ μέρους των Χρηστών τμήματος της κατατεθείσας 
εγγύησης η οποία καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζο¬ 
νται με την εκτέλεση του Έργου Σύνδεσης το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης και τις 
οποίες έχει υποστεί ή έχει αναλάβει έναντι τρίτων ο 
Διαχειριστής έως το χρονικό σημείο καταγγελίας της 
Συμφωνίας από τον Χρήστη, αναλογικά με το ποσοστό 
της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δε¬ 
σμεύσει κάθε Χρήστης στο Έργο Σύνδεσης. 

9. Σε περίπτωση που το έργο αφορά στη σύνδεση 
Εγκατάστασης Απόληψης ή Συνδεδεμένου Συστήματος 
Φυσικού Αερίου με το Σύστημα Μεταφοράς, στη Συμ¬ 
φωνία Σύνδεσης προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής 
από το Χρήστη τυχόν εφάπαξ ποσού (Τέλους Σύνδεσης), 
εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης 
και στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση 
που το κόστος του έργου είναι μικρότερο ή ίσο από το 
Τ έλος Σύνδεσης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Α) Η Συμφωνία Σύνδεσης δεν περιλαμβάνει την υπο¬ 
χρέωση του Χρήστη να συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς 
με τον Διαχειριστή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης τουΈργου Σύνδεσης. 

Β) Η Συμφωνία Σύνδεσης λήγει με την καταβολή από 
το Χρήστη του ποσού που αντιστοιχεί στο συνολικό 
κόστος του έργου. 

10. Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του πα¬ 
ρόντος, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει και 
να αποστείλει στη ΡΑΕ Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης, η 
οποία προτείνεται από τον Διαχειριστή σε κάθε Χρήστη, 
κατά την παράγραφο [1], χωρίς διακρίσεις. Στην Πρότυ¬ 
πη Συμφωνία Σύνδεσης είναι δυνατή η διαφοροποίηση 
συγκεκριμένων όρων αυτής, αναλόγως των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και του προϋπολογισμού του Έργου 
Σύνδεσης στο οποίο αφορά η Συμφωνία Σύνδεσης. Στις 
Συμφωνίες Σύνδεσης που συνάπτει ο Διαχειριστής με 
Χρήστες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία Έργων 
Σύνδεσης περιλαμβάνονται οι ίδιοι όροι, χωρίς διακρί¬ 
σεις. Οι κατηγορίεςΈργων Σύνδεσης καθορίζονται από 
τον Διαχειριστή πριν την κατάρτιση της Συμφωνίας 
Σύνδεσης, αποστέλλονται στη ΡΑΕ και δημοσιεύονται 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

11. Ο Διαχειριστής οφείλει να δημοσιεύει στο Ηλεκτρο¬ 
νικό Πληροφοριακό Σύστημα το κείμενο της Πρότυπης 
Συμφωνίας Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των πα¬ 
ραρτημάτων αυτής, σε επεξεργάσιμη μορφή. 
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Άρθρο 95ΣΤ 

Προϋποθέσεις διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας 
Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας 

1. Ο Διαχειριστής οφείλει να διερευνήσει τη σκοπιμό¬ 
τητα διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας (Ανοικτή Διαδικασία), εφόσον: 

Α) Στη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ διαπιστώνεται η 
ανάγκη υλοποίησης Έργου Ανάπτυξης ΕΣΦΑ το οποίο 
εμπίπτει στην κατηγορία του Μεγάλου Έργου και η 
υλοποίηση του οποίου κατά τον πλέον οικονομικά απο¬ 
τελεσματικό τρόπο απαιτεί τη μακροχρόνια δέσμευση 
δυναμικότητας στο έργο. Η Ανοικτή Διαδικασία προηγεί¬ 
ται της ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Β) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Γ) 
της παραγράφου [13] του άρθρου [95Β]. 

Γ) Κατόπιν αιτήματος της ΡΑΕ, ως προϋπόθεση προ- 
κειμένου έργο το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο 
Προγράμματος Ανάπτυξης να ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης, εφόσον κρίνει ότι η υλοποίηση του έργου 
κατά τον πλέον οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο 
απαιτεί την εξασφάλιση μακροχρόνιας δέσμευσης δυ¬ 
ναμικότητας στο έργο. 

2. απόφαση του Διαχειριστή περί μη διερεύνησης της 
σκοπιμότητας διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας τεκμη¬ 
ριώνεται πλήρως από τον Διαχειριστή και κοινοποιείται 
στη ΡΑΕ. 

3. Μέσω της Ανοικτής Διαδικασίας διατίθεται προς 
δέσμευση και κατανέμεται στους ενδιαφερομένους η 
νέα δυναμικότητα στην οποία αφορά το έργο (Δυνα¬ 
μικότητα Ανοικτής Διαδικασίας). Για τον προσδιορισμό 
της Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας, ο Διαχειρι¬ 
στής λαμβάνει υπόψη του ιδίως τα εξής: 

Α) Τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. 

Β) Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Γ) Τον Κατάλογο Μικρών Έργων. 

Δ) Τη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου κατά την πα¬ 
ράγραφο [9] του άρθρου [95Β]. 

4. Ο Διαχειριστής δύναται να προσφέρει τη Δυναμι¬ 
κότητα Ανοικτής Διαδικασίας μέσω επιμέρους μεριδίων 
(Μερίδιο Δυναμικότητας). 

5. Σε περίπτωση που το έργο αφορά στην ανάπτυξη 
διασύνδεσης με άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Ενεργειακής Κοινότητας, η διερεύνηση 
σχετικά με τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της Ανοικτής 
Διαδικασίας και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής πραγμα¬ 
τοποιείται από κοινού με τους διαχειριστές των Συστη¬ 
μάτων Φυσικού Αερίου των σχετικών Κρατών-Μελών, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων [95Ζ] έως 
και [95Θ]. Ο Διαχειριστής συνεργάζεται με τους διαχει¬ 
ριστές των ανάντη ή κατάντη Συστημάτων κατά την 
κατάρτιση της Πρότασης Διεξαγωγής και της Διακή¬ 
ρυξης Ανοικτής Διαδικασίας καθώς και στα επιμέρους 
στάδια της Ανοικτής Διαδικασίας. Η ΡΑΕ συνεργάζεται 
με τις ρυθμιστικές αρχές των ανάντη και κατάντη Συν- 
δεδεμένων Συστημάτων για την έγκριση της Διακήρυ¬ 
ξης Ανοικτής Διαδικασίας και την παρακολούθηση των 
Σταδίων της Ανοικτής Διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 21 και 25 του Νόμου. 

Αρθρο 95Ζ 

Πρόταση Διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας 

1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρά¬ 
φου [1] του άρθρου [95ΣΤ], εντός δύο (2) μηνών από 


την ολοκλήρωση της Μελέτης Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή την 
εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης Νέου Έργου κατά 
την παράγραφο [13] του άρθρου [95Β], ο Διαχειριστής 
καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση Πρόταση 
Διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας, η οποία περιλαμβά¬ 
νει, ιδίως, τα ακόλουθα: 

Α) Περιγραφή του έργου στο οποίο αφορά η Ανοικτή 
Διαδικασία. 

Β) Τη Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας και περι¬ 
γραφή των Προϊόντων Ανοικτής Διαδικασίας. Ως Προϊόν 
Ανοικτής Διαδικασίας νοείται το μέγεθος κάθε προσφε- 
ρόμενου Μεριδίου Δυναμικότητας και για κάθε Μερίδιο 
Δυναμικότητας, η ημερομηνία έναρξης και η χρονική 
διάρκεια δέσμευσης δυναμικότητας στο έργο. 

Γ) Μη δεσμευτικό προϋπολογισμό του έργου καθώς 
και μη δεσμευτική εκτίμηση σχετικά με τη μέση ετήσια 
χρέωση δέσμευσης δυναμικότητας στο έργο (Κόμιστρο 
Δυναμικότητας) ανά Προϊόν Ανοικτής Διαδικασίας ή μη 
δεσμευτική μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους του 
έργου και του Κομίστρου Δυναμικότητας. 

2. Η χρονική διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) και μεγα¬ 
λύτερη των εξήντα (60) ημερών. 

3. Η Πρόταση Διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας δη¬ 
μοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με ευθύνη του Δι¬ 
αχειριστή, περίληψη της Πρότασης Διεξαγωγής Ανοι¬ 
κτής Διαδικασίας δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) 
ελληνικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας καθώς και 
σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της δημόσιας 
διαβούλευσης, ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις και το δυνητικό ενδιαφέρον των συμμετεχό- 
ντων στη δημόσια διαβούλευση για τα Προϊόντα Ανοι¬ 
κτής Διαδικασίας, αποφασίζει σχετικά με: 

Α) Τη διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας, χωρίς τροπο¬ 
ποίηση των χαρακτηριστικών και του χρονοδιαγράμμα¬ 
τος υλοποίησης του έργου και των χαρακτηριστικών 
των Προϊόντων Ανοικτής Διαδικασίας που αναφέρονται 
στην Πρόταση Διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας. 

Β) Τη διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας, με τροπο¬ 
ποίηση των χαρακτηριστικών και του χρονοδιαγράμ¬ 
ματος υλοποίησης του έργου ή των χαρακτηριστικών 
των Προϊόντων Ανοικτής Διαδικασίας που αναφέρονται 
στην Πρόταση Διεξαγωγής Ανοικτής Διαδικασίας, κατά 
τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η εξυπηρέτηση της 
εκτιμώμενης ζήτησης με τον πλέον οικονομικά αποτε¬ 
λεσματικό τρόπο, έως του ορίου της τεχνικής δυνατό¬ 
τητας κατασκευής του έργου. 

Γ) Τη μη διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας, στην περί¬ 
πτωση που δεν εκδηλώνεται επαρκές ενδιαφέρον για 
τη δέσμευση δυναμικότητας στο έργο. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Διαχειριστής δικαιούται να εντάξει το έργο στο 
Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο [92], ή να προχωρήσει στην αξιολόγηση των 
Αιτήσεων Μελλοντικής Δυναμικότητας κατά τα οριζόμε¬ 
να στην περίπτωση Γ) της παραγράφου [13] του άρθρου 
[95Β], 

5. Η απόφαση του Διαχειριστή τεκμηριώνεται πλήρως, 
δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα 
και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

6. Εφόσον ο Διαχειριστής αποφασίσει τη διεξαγωγή 
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Ανοικτής Διαδικασίας η οποία διενεργείται κατ' εφαρ¬ 
μογή της διάταξης της περίπτωσης Β) της παραγράφου 
[1] του άρθρου [95ΣΤ], υποχρεούνται να συμμετάσχουν 
σε αυτή οι έχοντες υποβάλλει Αίτηση Δέσμευσης Μελ¬ 
λοντικής Δυναμικότητας η οποία αφορά σε μη Προγραμ¬ 
ματισμένο Έργο κατά την περίπτωση Α) της παραγρά¬ 
φου [12] του άρθρου [95Α]. Σε περίπτωση μη συμμετοχής 
αιτούντος κατά τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής απορρίπτει 
την αντίστοιχη Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυνα¬ 
μικότητας. Η απόφαση του Διαχειριστή περί απόρριψης 
της αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

Άρθρο 95Η 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας 

1. Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης 
της απόφασης του Διαχειριστή σύμφωνα με τις περι¬ 
πτώσεις Α) και Β) της παραγράφου [4] του άρθρου [95Ζ], 
ο Διαχειριστής καταρτίζει σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτής 
Διαδικασίας το οποίο υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
69 του Νόμου. 

2. Εντός (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του σχεδίου, η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις 
επί του σχεδίου καθώς και τη μεταβολή των όρων διε¬ 
ξαγωγής της Ανοικτής Διαδικασίας, τάσσοντας για το 
σκοπό αυτό προθεσμία στον Διαχειριστή η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. 

3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση της 
ΡΑΕ, η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας δημοσιεύεται 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. Με ευθύνη του Διαχειριστή, περίλη¬ 
ψη της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας δημοσιεύεται 
σε τουλάχιστον δύο (2) ελληνικές εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας καθώς και σε δύο (2) οικονομικές εφημε¬ 
ρίδες ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4. Η Ανοικτή Διαδικασία διεξάγεται στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 

5. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας περιλαμβάνει: 

Α) Τεχνική περιγραφή και χρονοδιάγραμμα υλοποίη¬ 
σης του έργου, περιγραφή της Δυναμικότητας Ανοικτής 
Διαδικασίας και των Προϊόντων Ανοικτής Διαδικασίας, 
μη δεσμευτικό προϋπολογισμό του έργου καθώς και 
το εκτιμώμενο Κόμιστρο Δυναμικότητας ή μη δεσμευ¬ 
τική μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους του έργου 
και του Κομίστρου Δυναμικότητας, όπως τα ανωτέρω 
οριστικοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή μετά την ολο¬ 
κλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί της Πρότασης 
Ανοικτής Διαδικασίας, κατά το άρθρο [95Ζ]. 

Β) Λεπτομερής περιγραφή των σταδίων της Ανοικτής 
Διαδικασίας, κατά την παράγραφο [1] του άρθρου [95Θ]. 

Γ) Τα κριτήρια σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής σε 
κάθε στάδιο της Ανοικτής Διαδικασίας και οι αντίστοι¬ 
χες εγγυήσεις που τυχόν απαιτείται να προσκομίσουν 
οι ενδιαφερόμενοι. 

Δ) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των σταδίων της 
Ανοικτής Διαδικασίας, στο οποίο καθορίζονται τουλά¬ 
χιστον: 

(ί) Η ημερομηνία έναρξης του Σταδίου Μη Δεσμευτικών 
Προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη 
των εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της Δια¬ 
κήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας και η συνολική χρονική 
διάρκεια του σταδίου αυτού, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. 


(ϋ) Η ημερομηνία έναρξης του Σταδίου Δεσμευτικών 
Προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστε¬ 
ρη των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του Σταδίου 
Μη Δεσμευτικών Προσφορών, με την επιφύλαξη της 
περίπτωσης της παραγράφου [3] και της περίπτωσης 
Α) της παραγράφου [6] του άρθρου [950] και η χρονική 
διάρκεια αυτού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
ενενήντα (90) ημέρες. 

(ιϋ) Για κάθε Στάδιο, οι προθεσμίες για την υποβο¬ 
λή των προσφορών, την έκδοση των αποφάσεων του 
Διαχειριστή σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των 
προσφορών, την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους 
συμμετέχοντες και την έκδοση των σχετικών αποφά¬ 
σεων επί αυτών. 

(ίν) Η προθεσμία σύναψης της Σύμβασης Δέσμευσης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας με κάθε συμμετέχοντα η 
δεσμευτική προσφορά του οποίου έγινε αποδεκτή, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) 
και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών μετά την ένταξη 
του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Ε) Τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των προσφο¬ 
ρών που υποβάλλονται κατά το Στάδιο Μη Δεσμευτικών 
Προσφορών και κατά το Στάδιο Δεσμευτικών Προσφο¬ 
ρών, αντίστοιχα κατά το άρθρο [95Α]. 

ΣΤ) Τη μεθοδολογία κατανομής της Δυναμικότητας 
Ανοικτής Διαδικασίας κατά το Στάδιο Δεσμευτικών 
Προσφορών σε περίπτωση που το άθροισμα των αι- 
τούμενων προς δέσμευση Μεριδίων Δυναμικότητας 
υπερβαίνουν τη Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας. 
Κατά την κατάρτιση της μεθοδολογίας κατανομής της 
Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας ο Διαχειριστής 
οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε, η κατανομή της 
Δυναμικότητας να γίνεται με τον πλέον οικονομικό, δι¬ 
αφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην Ανοικτή Διαδικασία, με βάση μη¬ 
χανισμούς της αγοράς. 

Ζ) Υποδείγματα των εγγράφων που απαιτείται να κα¬ 
τατίθενται σε κάθε στάδιο της Ανοικτής Διαδικασίας 
από τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό, περιλαμβα- 
νομένων, ιδίως, των εγγράφων υποβολής προσφοράς 
κατά το Στάδιο Μη Δεσμευτικών Προσφορών και το 
Στάδιο Δεσμευτικών Προσφορών και των αντίστοιχων 
εγγυήσεων. 

6. Για τη συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία απαι¬ 
τείται η καταβολή τέλους, το οποίο υπολογίζεται ως το 
γινόμενο του αθροίσματος των Μεριδίων Δυναμικότη¬ 
τας, τα οποία αιτείται να δεσμεύσει ο ενδιαφερόμενος, 
επί το Μοναδιαίο Τέλος Αίτησης Μελλοντικής Δυναμι¬ 
κότητας κατά το άρθρο [95Α], Το τέλος καταβάλλεται 
άπαξ, κατά τη συμμετοχή στο Στάδιο Μη Δεσμευτικών 
Προσφορών. Από την καταβολή του εν λόγω τέλους 
απαλλάσσονται οι συμμετέχοντες στην Ανοικτή Διαδι¬ 
κασία οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Μελλοντικής 
Δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο [95Α], κατά το 
ποσοστό που το τέλος συμμετοχής στην Ανοικτή Δια¬ 
δικασία καλύπτεται από το Τέλος Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας που έχει καταβάλλει κάθε ένας από τους 
εν λόγω συμμετέχοντες. 

Αρθρο 950 

Διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας 

1. Η Ανοικτή Διαδικασία διεξάγεται σε δύο διαδοχικά 
στάδια: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


44841 


Α) Στάδιο Μη Δεσμευτικών Προσφορών. 

Β) Στάδιο Δεσμευτικών Προσφορών. 

Η Ανοικτή Διαδικασία λήγει κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο [11]. 

2. Κατά το Στάδιο Μη Δεσμευτικών Προσφορών, με 
την επιφύλαξη των παραγράφων [3] έως και [5], ο Δι¬ 
αχειριστής: 

Α) Καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν μη 
δεσμευτικές προσφορές σχετικά με τα Προϊόντα Ανοι¬ 
κτής Διαδικασίας καθώς και τα έγγραφα και τα στοιχεία 
που απαιτούνται από τη Διακήρυξη αναφορικά με το 
Στάδιο αυτό. 

Β) Αξιολογεί τις μη δεσμευτικές προσφορές και απο¬ 
φασίζει σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή τους, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στη Διακήρυξη. 
Απόρριψη μη δεσμευτικής προσφοράς τεκμηριώνεται 
πλήρως από τον Διαχειριστή, γνωστοποιείται εγγράφως 
στον αιτούντα και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

Γ) Εξετάζει ενστάσεις που τυχόν υποβάλλονται από 
συμμετέχοντες και αποφασίζει επί αυτών, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στη Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας 

Δ) Καταρτίζει κατάλογο των συμμετεχόντων στο 
Στάδιο Μη Δεσμευτικών Προσφορών, των οποίων οι 
προσφορές έγιναν αποδεκτές, και οι οποίοι αποκτούν 
δικαίωμα συμμετοχής στο Στάδιο Δεσμευτικών Προ¬ 
σφορών. 

Ε) Υποβάλει στη ΡΑΕ έκθεση στην οποία συνοψίζο¬ 
νται τα αποτελέσματα του Σταδίου Μη Δεσμευτικών 
Προσφορών. 

3. Ο Διαχειριστής δύναται να διακόψει την Ανοικτή 
Διαδικασία κατά τη διάρκεια του Σταδίου Μη Δεσμευ¬ 
τικών Προσφορών και να επικαιροποιήσει τη Διακήρυξη 
Ανοικτής Διαδικασίας, σε περίπτωση που κρίνει ότι το 
άθροισμα των Μεριδίων Δυναμικότητας για τα οποία 
υποβλήθηκαν αποδεκτές, κατά τη αξιολόγηση από τον 
Διαχειριστή, μη δεσμευτικές προσφορές: 

Α) Υπολείπεται της Δυναμικότητας Ανοικτής Δια¬ 
δικασίας, κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της Ανοικτής 
Διαδικασίας θα οδηγούσε εύλογα σε οικονομική ανα¬ 
ποτελεσματικότητα του έργου, ή 

Β) Υπερβαίνει της Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασί¬ 
ας κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της Ανοικτής Διαδικα¬ 
σίας θα οδηγούσε εύλογα στην αδυναμία ικανοποίησης 
της ζήτησης από τους συμμετέχοντες για Μερίδια Δυ¬ 
ναμικότητας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά 
την οποία βάσει σχετικής μελέτης του Διαχειριστή δεν 
τεκμηριώνεται η τεχνική δυνατότητα ή η οικονομική 
αποτελεσματικότητα της υλοποίησης έργων για την 
περαιτέρω επαύξηση της Δυναμικότητας Ανοικτής Δι¬ 
αδικασίας. 

4. Η απόφαση του Διαχειριστή περί διακοπής της Ανοι¬ 
κτής Διαδικασίας και επικαιροποίησης της Διακήρυξης 
Ανοικτής Διαδικασίας τεκμηριώνεται ειδικά από τον 
Διαχειριστή, δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφο¬ 
ριακό Σύστημα και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Ο Διαχει¬ 
ριστής επιστρέφει στους συμμετέχοντες των οποίων 
οι μη δεσμευτικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές το 
τέλος που κατέβαλλαν για τη συμμετοχή στο Στάδιο 
Μη Δεσμευτικών Προσφορών. 

5. Εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση του Δια¬ 
χειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο [3], ο Διαχειριστή 
επικαιροποιεί τη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, ιδίως 


ως προς τη Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας, το Κό¬ 
μιστρο Δυναμικότητας ή τον προϋπολογισμό του έργου 
και την υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η Διακήρυξη 
Ανοικτής Διαδικασίας εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημο¬ 
σιοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 
[2] έως και [4] του άρθρου [95Η], και περιλαμβάνει τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [5] του ίδιου άρθρου. Για 
τη συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία απαιτείται η 
καταβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[6] του άρθρου [95Η]. 

6. Σε περίπτωση που, μετά την επανάληψη του Στα¬ 
δίου Μη Δεσμευτικών Προσφορών κατά τα ανωτέρω: 

Α) Το άθροισμα των Μεριδίων Δυναμικότητας για τα 
οποία υποβλήθηκαν αποδεκτές, κατά τη αξιολόγηση 
από τον Διαχειριστή, μη δεσμευτικές προσφορές εξα¬ 
κολουθεί να υπολείπεται της Δυναμικότητας Ανοικτής 
Διαδικασίας, ο Διαχειριστής προβαίνει στην οριστική 
διακοπή της Ανοικτής Διαδικασίας. Η απόφαση του 
Διαχειριστή περί οριστικής διακοπής της Ανοικτής Δι¬ 
αδικασίας τεκμηριώνεται ειδικά από τον Διαχειριστή, 
δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα 
και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Ο Διαχειριστής επιστρέφει 
στους συμμετέχοντες των οποίων οι μη δεσμευτικές 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές το τέλος που κατέ¬ 
βαλλαν για τη συμμετοχή στο Στάδιο Μη Δεσμευτικών 
Προσφορών. 

Β) Το άθροισμα των Μεριδίων Δυναμικότητας για 
τα οποία υποβλήθηκαν αποδεκτές, κατά τη αξιολόγη¬ 
ση από τον Διαχειριστή, μη δεσμευτικές προσφορές 
υπερβαίνει τη Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας, με 
την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία βάση 
σχετικής μελέτης του Διαχειριστή δεν τεκμηριώνεται η 
τεχνική δυνατότητα ή η οικονομική αποτελεσματικότητα 
της υλοποίησης έργων για την περαιτέρω επαύξηση της 
Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας, ο Διαχειριστής 
ενημερώνει εγγράφως τους ενδιαφερομένους σχετικά 
με το ενδεχόμενο συμφόρησης κατά την κατανομή της 
Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας στο Στάδιο Δε¬ 
σμευτικών Προσφορών. Κάθε απόφαση του Διαχειριστή 
περί αδυναμίας επαύξησης της Δυναμικότητας Ανοικτής 
Διαδικασίας τεκμηριώνεται ειδικά από τον Διαχειριστή, 
ανακοινώνεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα 
και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

7. Κατά το Στάδιο Δεσμευτικών Προσφορών, ο Δια¬ 
χειριστής: 

Α) Καλεί τους συμμετέχοντες οι οποίοι περιλαμβά¬ 
νονται στον κατάλογο της περίπτωσης Δ) της παρα¬ 
γράφου [2], να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές 
σχετικά με τα Προϊόντα Ανοικτής Διαδικασίας καθώς 
και τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται από 
τη Διακήρυξη αναφορικά με το Στάδιο αυτό. 

Β) Αξιολογεί τις δεσμευτικές προσφορές και απο¬ 
φασίζει σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή τους, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στη Διακήρυξη. 
Απόρριψη δεσμευτικής προσφοράς τεκμηριώνεται πλή¬ 
ρως από τον Διαχειριστή, γνωστοποιείται εγγράφως 
στον αιτούντα και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

Γ) Εξετάζει ενστάσεις που τυχόν υποβάλλονται από 
συμμετέχοντες και αποφασίζει επί αυτών, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στη Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας 

Δ) Ενημερώνει εγγράφως τους συμμετέχοντες των 
οποίων οι δεσμευτικές προσφορές έγιναν αποδεκτές. 
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Ε) Αποφασίζει σχετικά με τους συμμετέχοντες στους 
οποίους κατανέμεται τμήμα της Δυναμικότητας Ανοι¬ 
κτής Διαδικασίας (Επιτυχόντες Συμμετέχοντες) και κα¬ 
ταρτίζει σχετικό κατάλογο. Η απόφαση του Διαχειριστή 
σχετικά με την κατανομή της δυναμικότητας στους Επι- 
τυχόντες Συμμετέχοντες τεκμηριώνεται ειδικά από τον 
Διαχειριστή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Η αποδοχή των 
δεσμευτικών προσφορών γίνεται υπό τη ρητή επιφύλαξη 
της προηγούμενης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης. 

ΣΤ) Καλεί τους Επιτυχόντες Συμμετέχοντες να προ¬ 
σκομίσουν τις εγγυήσεις που προβλέπονται στη Διακή¬ 
ρυξη Ανοικτής Διαδικασίας σχετικά με τη σύναψη, υπό 
την προϋπόθεση προηγούμενης ένταξης του έργου στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντι¬ 
κής Δυναμικότητας, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
από την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα. 

Ζ) Υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση στην οποία συνοψί¬ 
ζονται τα αποτελέσματα του Σταδίου Δεσμευτικών 
Προσφορών. 

8. Το Στάδιο Δεσμευτικών Προσφορών λήγει με την 
υποβολή από τον Διαχειριστή στη ΡΑΕ της έκθεσης 
της περίπτωσης [Ζ] της παραγράφου [6]. Εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη λήξη του Σταδίου Δεσμευτικών 
Προσφορών, ο Διαχειριστής καταρτίζει Πρόταση Επέ¬ 
κτασης Δυναμικότητας την οποία αποστέλλει στους 
Επιτυχόντες Συμμετέχοντες. 

9. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμπεριλάβει το 
έργο στο αμέσως επόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανά¬ 
πτυξης το οποίο καταρτίζει κατά το άρθρο [92], συνυ¬ 
ποβάλλοντας με το Σχέδιο την Πρόταση Επέκτασης 
Δυναμικότητας. 

10. Εφόσον το έργο ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανά¬ 
πτυξης, ο Διαχειριστής καλεί τους Επιτυχόντες Συμ¬ 
μετέχοντες να προσέλθουν για τη Σύναψη Σύμβασης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας. Στην 
περίπτωση που Επιτυχών Συμμετέχων δεν προσέλθει 
για τη σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυ¬ 
ναμικότητας εντός της ως άνω προθεσμίας, καθίσταται 
απαιτητό από τον Διαχειριστή το ποσό της σχετικής 
εγγύησης που προβλέπεται στη Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας και η αρχικώς κατανεμηθείσα σε αυτόν 
Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας κατανέμεται στον 
επόμενο Επιτυχόντα Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη με¬ 
θοδολογία κατανομής Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδι¬ 
κασίας που περιλαμβάνεται στην Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής ενη¬ 
μερώνει άμεσα τον νέο Επιτυχόντα Συμμετέχοντα και 
τον καλεί για τη σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μελλο¬ 
ντικής Δυναμικότητας εντός της προθεσμίας που προ- 
βλέπεται στη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας. 

11. Η Ανοικτή Διαδικασία λήγει με τη σύναψη Συμβά¬ 
σεων Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας για το 
σύνολο των Μεριδίων Δυναμικότητας τα οποία κατα- 
νεμήθηκαν κατά το Στάδιο Δεσμευτικών Προσφορών 
ή με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για τον 
τελευταίο Επιτυχόντα Συμμετέχοντα, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο [10], ή στην περίπτωση μη ένταξης 
του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Εντός εξήντα 
(60) ημερών από τη λήξη της Ανοικτής Διαδικασίας, ο 
Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ έκθεση στην οποία συ¬ 
νοψίζονται τα αποτελέσματα της Ανοικτής Διαδικασίας. 


12. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να διαφυλάσσει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 
στοιχείων ή εγγράφων τα οποία υποβάλλονται σε αυ¬ 
τόν από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο 
της Ανοικτής Διαδικασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΦΑ 

Άρθρο 96 

Ορισμός 

Ως Συντήρηση ορίζεται κάθε επιθεώρηση, τροποποί¬ 
ηση, επισκευή, αντικατάσταση, αποκατάσταση, επανέ¬ 
νταξη, αναβάθμιση οποιουδήποτε τμήματος του ΕΣΦΑ 
και εν γένει κάθε εργασία που επηρεάζει ή ενδέχεται 
να επηρεάσει την παράδοση ή την παραλαβή Φυσικού 
Αερίου σε Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΦΑ αντί¬ 
στοιχα. Η Συντήρηση διακρίνεται σε Προγραμματισμένη 
και Έκτακτη. 

Αρθρο 97 

Αρμοδιότητες Διαχειριστή για Συντήρηση του ΕΣΦΑ 

1. Ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη για τον προγραμ¬ 
ματισμό και την υλοποίηση της Συντήρησης του ΕΣΦΑ. 

2. ΚάθεΈτος ο Διαχειριστής καταρτίζει το Ετήσιο Πρό¬ 
γραμμα Συντήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 
Συντήρησης των τμημάτων του ΕΣΦΑ, τις Συμβάσεις 
Μεταφοράς, τις Συμβάσεις Μεταφοράς σε Διακοπτόμε¬ 
νη Βάση, τις Συμβάσεις Εικονικής Ανάστροφης Ροής, τις 
Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, τις συμφωνίες 
Συνδεδεμένων Συστημάτων που έχει συνάψει, καθώς 
και κάθε σχετική πληροφορία που παρέχεται από τους 
Χρήστες Μεταφοράς, τους Χρήστες ΥΦΑ, τους διαχειρι¬ 
στές Συνδεδεμένων Συστημάτων και οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. 

3. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής συντονίζει και 
συνδυάζει, κατά το δυνατόν, τη Συντήρηση στο ΕΣΦΑ 
με τη λειτουργία και τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων 
Απόληψης και των Συνδεδεμένων Συστημάτων. 

4. Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε 
η Συντήρηση να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Συντήρησης. Ο Διαχειριστής δικαιούται να 
προβεί σεΈκτακτη Συντήρηση, κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο [99]. 

5. Κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκτελού- 
νται εργασίες Συντήρησης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που του επιβάλ¬ 
λονται μέσω του Κώδικα και των Συμβάσεων Μεταφο¬ 
ράς, Συμβάσεων Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, 
Συμβάσεων Εικονικής Ανάστροφης Ροής και Συμβάσεων 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχει συνάψει, κατά το 
μέτρο κατά το οποίο η μη εκπλήρωση των υποχρεώ¬ 
σεων αυτών οφείλεται στη Συντήρηση. 

Άρθρο 98 

Προγραμματισμός Ετήσιας Συντήρησης 

1. Το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου κάθε'Ετους, ο 
Διαχειριστής καταρτίζει και δημοσιεύει το Ετήσιο Πρό¬ 
γραμμα Συντήρησης για το επόμενο Έτος. Στο πρόγραμ¬ 
μα αυτό περιλαμβάνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
κάθε έργου, και τίθενται χρονικά ορόσημα, σύμφωνα 
με τα οποία καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των 
εργασιών. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό 
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Πληροφοριακό Σύστημα οποιαδήποτε μεταβολή του 
Ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης. 

2. Ημέρες Συντήρησης είναι οι διαδοχικές ή μη ημέρες 
κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι εργασίες συντή¬ 
ρησης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα 
Συντήρησης. 

3. Το ανώτατο όριο Ημερών Συντήρησης ανά έτος 
ορίζεται ως εξής: 

Α) Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για Συντήρηση τμη¬ 
μάτων του ΕΣΜΦΑ εκτός Σημείων Εισόδου και Εξόδου. 

Β) Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ανά Σημείο Εισόδου και 
Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στην παράγραφο [4] του παρόντος άρθρου. 

Γ) Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για Συντήρηση της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

4. Σε περιπτώσεις σύνθετων εργασιών μεγάλης κλίμα¬ 
κας, το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην περίπτω¬ 
ση Β της παραγράφου [3] δύναται να επεκταθεί έως 
και δέκα (10) επιπλέον εργάσιμες ημέρες λαμβάνοντας 
υπόψη το βέλτιστο χρονικό προγραμματισμό. Ο Διαχει¬ 
ριστής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να διασφαλίσει τη μικρότερη δυνατή όχληση των 
Χρηστών. 

5. Τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την 
έναρξη εργασιών συντήρησης, ο Διαχειριστής οφείλει 
να ενημερώνει εγγράφως τους Χρήστες Μεταφοράς 
και ΥΦΑ που επηρεάζονται από τις εργασίες αυτές, 
παρέχοντας πληροφορίες για το είδος και τις συνέπειες 
των απαιτούμενων εργασιών καθώς και για τον προβλε- 
πόμενο χρόνο διάρκειάς τους. Ο Διαχειριστής δύναται 
να παρατείνει τον χρόνο που καθορίζεται στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Συντήρησης για την ολοκλήρωση των ερ¬ 
γασιών εφόσον συντρέχουν λόγοι Έκτακτης Ανάγκης, 
ενημερώνοντας άμεσα τους Χρήστες Μεταφοράς και 
ΥΦΑ τους διαχειριστές Συνδεδεμένων Συστημάτων και 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει 
έννομο συμφέρον. 

Αρθρο 99 

Έκτακτη Συντήρηση 

1. Ο Διαχειριστής αποφασίζει και εκτελεί εργασίες 
Έκτακτης Συντήρησης, όποτε κατά την αιτιολογημένη 
κρίση του η Συντήρηση αυτή είναι απαραίτητη για την 
ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ. 

2. Πριν από την εκτέλεση εργασιών Έκτακτης Συ¬ 
ντήρησης, ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους 
Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ με κάθε πρόσφορο μέσο 
και εντός εύλογου χρόνου σχετικά με το είδος, την 
έκταση και την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια των 
εργασιών αυτών. 

3. Για τον καθορισμό του χρόνου εκτέλεσης εργασιών 
Έκτακτης Συντήρησης ο Διαχειριστής οφείλει να λαμ¬ 
βάνει υπόψη τις απόψεις των Χρηστών Μεταφοράς και 
ΥΦΑ και των διαχειριστών Συνδεδεμένων Συστημάτων 
και οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου 
έχει έννομο συμφέρον, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφα¬ 
λούς και αξιόπιστης λειτουργίας του ΕΣΦΑ. 

Άρθρο 100 

Υποχρεώσεις Χρηστών λόγω Συντήρησης του ΕΣΦΑ 

1. Οι Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ οφείλουν να συ¬ 
νεργάζονται με το Διαχειριστή και να του παρέχουν 
το συντομότερο δυνατό κάθε αναγκαία πληροφορία 


ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για τη 
Συντήρηση του ΕΣΦΑ σύμφωνα με τον Κώδικα. 

2. Κατά τις Ημέρες Συντήρησης ο Διαχειριστής προ¬ 
βαίνει στον αναγκαίο περιορισμό της Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής και 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης των Χρηστών Μεταφοράς 
και ΥΦΑ, αντίστοιχα, κατά τρόπο δίκαιο και αμερόλη¬ 
πτο, χωρίς διακρίσεις. Ο περιορισμός αυτός δημοσιο¬ 
ποιείται από το Διαχειριστή υπό τον όρο τήρησης του 
απορρήτου. 

3. Κατά τις Ημέρες Συντήρησης οι Χρήστες Μεταφο¬ 
ράς και ΥΦΑ οφείλουν να παρέχουν κάθε συνδρομή στο 
Διαχειριστή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 
του. 

4. Οι Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ οφείλουν να κατα¬ 
βάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενσωμάτωσης των κατάλληλων όρων στις συμ¬ 
φωνίες που υπογράφουν με διαχειριστές Συνδεδεμένων 
Συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, ώστε να διασφαλιστεί 
η τήρηση των υποχρεώσεων τους κατά το άρθρο αυτό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΦΑ 
Άρθρο 101 

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Διαχειριστή 

1. Ο Διαχειριστής αναπτύσσει και διαχειρίζεται το 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΦΑ (Ηλεκτρο¬ 
νικό Πληροφοριακό Σύστημα), σύμφωνα με τη διάταξη 
του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του 
Νόμου. 

2. Ο Διαχειριστής παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες, 
στους διαχειριστές Συνδεδεμένων Συστημάτων ή σε 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έν¬ 
νομο συμφέρον πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφο¬ 
ριακό Σύστημα, χωρίς διακρίσεις. Για το σκοπό αυτό 
ο Διαχειριστής δημοσιοποιεί τους ειδικότερους όρους 
και προϋποθέσεις πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα. Γ ια την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα δεν απαιτείται η καταβολή 
αντιτίμου. 

3. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα οφείλουν να συμ¬ 
μορφώνονται με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέ¬ 
σεις πρόσβασης και χρήσης αυτού που δημοσιεύει ο 
Διαχειριστής. 

4. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι των προσώ¬ 
πων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε περίπτωση μη διαθε¬ 
σιμότητας αυτού. 

5. Τα στοιχεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα: 

Α) Δημοσιεύονται στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. 

Β) Διατίθενται σε μορφή που επιτρέπει περαιτέρω 
αναλυτική επεξεργασία τους μέσω ηλεκτρονικού υπο¬ 
λογιστή. 

6. Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιεί το Ηλεκτρο¬ 
νικό Πληροφοριακό Σύστημα κατά την κρίση του, μετά 
από σχετική γνωστοποίηση στη ΡΑΕ τουλάχιστον δύο 
(2) μήνες πριν την τροποποίηση. 



44844 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ 
πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα 
και να παρέχει σε αυτή κάθε στοιχείο σχετικά με τη 
λειτουργία αυτού. 

Αρθρο 102 

Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος 

1. Στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα δημοσιεύ¬ 
ονται κατ’ ελάχιστον τα σχετικά με το ΕΣΜΦΑ στοιχεία 
τα οποία καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού 
715/2009, και για όλα τα σχετικά σημεία, όπως ορίζο¬ 
νται στον ανωτέρω Κανονισμό. Η επικαιροποίηση των 
στοιχείων πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα και κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το χρονοδι¬ 
άγραμμα που ορίζεται ανά κατηγορία στοιχείων στον 
Κανονισμό 715/2009. 

2. Στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα δημοσι¬ 
εύονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά 
με την Εγκατάσταση ΥΦΑ: 

Α) Καθημερινές εκτιμήσεις του Διαχειριστή σε ότι 
αφορά τη συνολική Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριο¬ 
ποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

Β) Καθημερινές εκτιμήσεις του Διαχειριστή σε ότι 
αφορά τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ προς διάθεση καθώς και μηνιαίες προβλέψεις για 
διάστημα δέκα οκτώ (18) Μηνών. Οι μηνιαίες προβλέ¬ 
ψεις απαιτείται να επικαιροποιούνται τουλάχιστον κάθε 
Μήνα, ή συχνότερα σε περίπτωση που προκύπτουν νέα 
δεδομένα. 

Γ) Ο Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης ΥΦΑ 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

Δ) Ο Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ που έχει διατεθεί στους Χρήστες ΥΦΑ 
στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ σε ημερήσια 
βάση καθώς και ο Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχει διατεθεί στους Χρή¬ 
στες ΥΦΑ ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ σε ημερήσια βάση. 

Ε) Το τμήμα το Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ που παραμένει προς διάθεση 
σε ημερήσια βάση. 

ΣΤ) Το άθροισμα του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ 
των Χρηστών ΥΦΑ. 

Ζ) Μακροπρόθεσμες ετήσιες προβλέψεις του Διαχει¬ 
ριστή σε ότι αφορά τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ προς διάθεση, για τα επόμενα δέκα 
(10) Έτη. 

Η) Ιστορικά στοιχεία για τη μέγιστη και ελάχιστη χρη- 
σιμοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ ανά Μήνα και τους ετήσιους μέσους 
όρους αεριοποίησης ΥΦΑ, για τα τελευταία τρία (3)Έτη 
και σε κυλιόμενη βάση, μέχρι τον προηγούμενο Μήνα. 

Θ) Το Αρχικό και το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [11]. Στο Ηλε¬ 
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα δημοσιεύεται και κάθε 
επικαιροποίηση του Τελικού Ετήσιου Προγράμματος 
ΥΦΑ. 

I) Το Αρχικό και το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [11]. 

Κ) Κατάλογος πιστοποιηθέντων πλοίων ΥΦΑ, καθώς 
και κάθε επικαιροποίηση αυτού. 

3. Όπου στην παράγραφο [2] ανωτέρω δεν ορίζεται 


χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης των αντίστοιχων στοιχεί¬ 
ων, ισχύει το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται για κάθε 
στοιχείο στις αντίστοιχες διατάξεις του Κεφαλαίου [11]. 

4. Μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήμα¬ 
τος διενεργείται κάθε επικοινωνία μεταξύ Διαχειριστή 
και Χρηστών ή διαχειριστών Συνδεδεμένων Συστημά¬ 
των ή οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο συμφέρον, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση διατάξεις 
του Κώδικα. 

Αρθρο 103 

Επικαιροποίηση σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ 

1. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πλη¬ 
ροφοριακό Σύστημα κατάλογο των σχετικών σημείων 
του ΕΣΜΦΑ, υπό την έννοια των παραγράφων 3 και 4 
του άρθρου 18 του Κανονισμού 715/2009, τα οποία έχουν 
εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 

2. Εντός τριάντα (30) Ημερών από την ημερομηνία 
θέσης σε λειτουργία νέου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου 
του Συστήματος Μεταφοράς ή την οριστική διακοπή 
λειτουργίας υφιστάμενου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου, ο 
Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς 
έγκριση επικαιροποιημένο κατάλογο των σχετικών ση¬ 
μείων του ΕΣΜΦΑ. 

3. Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον προ- 
τεινόμενο από το Διαχειριστή κατάλογο σημείων του 
Συστήματος Μεταφοράς, στην ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα, και καλεί τους ενδιαφερομένους να διατυπώ¬ 
σουν τυχόν απόψεις τους επί του ανωτέρω καταλόγου. 

4. Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος η ΡΑΕ δύναται 
να ζητήσει από το Διαχειριστή οποιοδήποτε συμπληρω¬ 
ματικό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. 

5. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με το αίτημα του Διαχει¬ 
ριστή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης. Η απόφαση 
της ΡΑΕ κοινοποιείται στο Διαχειριστή και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της. 

6. Νέο Σημείο Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ θεωρείται 
ότι τίθεται σε λειτουργία με την ολοκλήρωση, στο εν 
λόγω σημείο, της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουρ¬ 
γία της μετρητικής διάταξης: 

Α) Του Διαχειριστή, ή 

Β) Του Πελάτη, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκα¬ 
τάσταση και θέση σε λειτουργία της μετρητικής διά¬ 
ταξης του Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση τήρησης 
των προβλεπομένων στον Κανονισμό Μετρήσεων. Εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση και θέση σε 
λειτουργία της μετρητικής διάταξης του Διαχειριστή, 
ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ σχετικά. 

Στην περίπτωση νέου Σημείου Εξόδου προς συμπερί- 
ληψη σε ένα ΣΕΔΔ θεωρείται ότι τίθεται σε λειτουργία 
όταν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργική διασύνδεση με τα 
λοιπά Σημεία Εξόδου που απαρτίζουν το ΣΕΔΔ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Άρθρο 104 
Ορισμός 

1. Ως Ανωτέρα Βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και 
εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν εμπί¬ 
πτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των προσώπων 
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που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα και δεν θα 
μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και εάν τα πρόσωπα 
αυτά είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση 
που αναμένεται από έναν λογικό και συνετό χειριστή, 
και που έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται οποιοδήποτε 
από τα πρόσωπα αυτά στην εκπλήρωση των υποχρε¬ 
ώσεων του. Ενδεικτικώς συμφωνείται ότι μπορούν να 
συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: 
φυσικές καταστροφές, απεργίες, ανταπεργίες, ενέρ¬ 
γειες της Κυβέρνησης ή οποιοσδήποτε Κυβερνητικής 
Αρχής, πόλεμος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδά¬ 
φους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις 
ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφο¬ 
ρών ή άλλες εγκαταστάσεις ή σε εξοπλισμό απαραίτητο 
για την παροχή της οφειλόμενης υπηρεσίας ή ενέργειας, 
και τα οποία εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση 
που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της οφειλόμενης 
υπηρεσίας ή ενέργειας. 

2. Δεν συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας τα γε¬ 
γονότα και συμβάντα που εμπίπτουν στην έννοια της 
Έκτακτης Ανάγκης. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρ¬ 
μόζονται οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου, αλλά 
ισχύουν ως ειδικότερα τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [10] 
του Κώδικα. 

Αρθρο 105 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας 

1. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας τα πρόσωπα απαλ¬ 
λάσσονται από την ευθύνη για μη εκπλήρωση των υπο- 
χρεώσεών τους κατά το μέτρο κατά το οποίο η μη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων οφείλεται στην Ανωτέρα 
Βία ή προκαλείται από αυτήν, εφόσον έχουν τηρήσει 
όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. 

2. Κάθε πρόσωπο που επικαλείται λόγο Ανωτέρας 
βίας υποχρεούταί: 

Α) Να γνωστοποιεί άμεσα με συστημένη επιστολή 
έναντι απόδειξης παραλαβής ή με κάθε πρόσφορο μέσο, 
το γεγονός το οποίο συνιστά Ανωτέρα Βία στον αντι¬ 
συμβαλλόμενό του ή σε κάθε πρόσωπο που θίγεται από 
αυτό, ενημερώνοντας περαιτέρω για τον εκτιμώμενο 
χρόνο διάρκειας της Ανωτέρας Βίας καθώς και για τις 
ενέργειες που κατά την κρίση του απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση του γεγονότος αυτού. 

Β) Να ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενό του ή κάθε 
πρόσωπο που θίγεται από το γεγονός αυτό, για τις 
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να αντιμετωπί¬ 
σει το γεγονός που προκάλεσε την Ανωτέρα Βία, για 
τη λήξη της Ανωτέρας Βίας και τον εκτιμώμενο χρόνο 
διάρκειας του γεγονότος αυτού. 

Γ) Να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ως άνω προ¬ 
σώπων ή των αντιπροσώπων αυτών στον τόπο όπου 
εκδηλώθηκε το γεγονός Ανωτέρας Βίας, προκειμένου 
να τον επιθεωρήσουν. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσω¬ 
πο που απαιτεί την επιθεώρηση οφείλει να καταβάλει, 
στο πρόσωπο που επικαλείται την Ανωτέρα Βία, κάθε 
δαπάνη στην οποία ο τελευταίος υποβάλλεται λόγω 
της επιθεώρησης. 

Δ) Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από τη λήξη της Ανωτέρας Βίας, να συντάσσει έκθεση 
σχετικά με το γεγονός της Ανωτέρας Βίας, τις ενέρ¬ 
γειες αντιμετώπισής της και τις συνέπειές της και να 
την κοινοποιεί στον αντισυμβαλλόμενό του ή σε κάθε 
πρόσωπο που θίγεται από το γεγονός αυτό. 


3. Ειδικά για τις Συμβάσεις Μεταφοράς, Συμβάσεις Με¬ 
ταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, Συμβάσεις Εικονικής 
Ανάστροφης Ροής Συμβάσεις ή ΥΦΑ, τα συμβαλλόμενα 
μέρη δύνανται να συμφωνήσουν παράταση της διάρκει¬ 
ας της Σύμβασης για όσο χρόνο διήρκησε το γεγονός 
Ανωτέρας Βίας ένεκα του οποίου ανεστάλη η εκτέλεση 
των προβλεπομένων στη Σύμβαση υποχρεώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Αρθρο 106 
Πεδίο Εφαρμογής 

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου, οι διαφορές 
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κώδικα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου αυτού. 

Αρθρο 107 

Φιλική Διευθέτηση Διαφορών 

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής 
κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική διευθέτηση 
διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κώδικα. 

2. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιεί 
στο άλλο, πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. 
Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αποδει- 
κνυόμενη περιέλευση της πρόσκλησης στο μέρος στο 
οποίο απευθύνεται, τα μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν 
αμοιβαία τους εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση 
και διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με 
τα συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς. 

3. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς διεξάγεται 
στην ελληνική γλώσσα και ολοκληρώνεται σε χρονικό 
διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρό¬ 
σκλησης για φιλική διευθέτηση και το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης αυτής δεσμεύει τα μέρη. 

Αρθρο 108 

Εμπειρογνωμοσύνη και Διαιτησία 

1. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της 
διαδικασίας της φιλικής διευθέτησης διαφορών και ιδί¬ 
ως σε περίπτωση διαφοράς που σχετίζεται με θέματα 
τεχνικής φύσεως, τα μέρη δύνανται να παραπέμπουν το 
ζήτημα σε εμπειρογνώμονα κοινής αποδοχής. 

2. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω 
της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης ή μη επίτευξης 
επίλυσης της διαφοράς ύστερα από την έκδοση εμπει- 
ρογνωμοσύνης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[1], τα μέρη μπορούν να παραπέμπουν τη διαφορά σε 
διαιτησία κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. 

Αν δεν επιτευχθεί επίλυση κατά οριζόμενα στις πα¬ 
ραγράφους [1] και [2], αρμόδια για την επίλυση κάθε 
διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 109 

Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα 

Ι.'Εως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Πλη¬ 
ροφοριακού Συστήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Α) Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα νοείται ως αναφορά στην ιστοσελίδα του Δι¬ 
αχειριστή, με εξαίρεση τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 
[20Δ], 

Β) Όπου προβλέπεται υποβολή δηλώσεων από Χρή¬ 
στες προς τον Διαχειριστή και εν γένει επικοινωνία με¬ 
ταξύ Διαχειριστή και Χρηστών μέσω του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος, αυτή πραγματοποιείται 
κατά περίπτωση μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικής 
επιστολής. 

2. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτω¬ 
ση κατά την οποία, μετά τη θέση σε λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, το εν λόγω 
Σύστημα δεν είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο. 

Αρθρο 110 

Υφιστάμενες Συμβάσεις 

1. Ειδικά για το Έτος 2013, για τις υφιστάμενες Συμ¬ 
βάσεις που η διάρκεια ισχύος τους υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες, προκειμένου ο Χρήστης να αιτηθεί 
τη μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότη¬ 
τας οφείλει να υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτημα 
στο Διαχειριστή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη 
λήξη κάθε Έτους. Ο Διαχειριστής απαντά αιτιολογη¬ 
μένα στο Χρήστη εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος 
του Χρήστη, ο Διαχειριστής απορρίπτει το αίτημα. Η 
παρούσα παράγραφος καταργείται μετά την πάροδο 
του Έτους 2013. 

2. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη θέση του πα¬ 
ρόντος σε ισχύ, ο Διαχειριστής οφείλει να στείλει στη 
ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδια Πρότυπης Σύμβασης Μετα¬ 
φοράς Φυσικού Αερίου σε αδιάλειπτη βάση, Πρότυπης 
Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτό¬ 
μενη Βάση, Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου με τη διαδικασία εικονικής ανάστροφης ροής 
και Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, 
κατά τρόπο που οι ρυθμίσεις τους να είναι συμβατές 
με τις διατάξεις του παρόντος. 

3. Εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση των συμβά¬ 
σεων της παραγράφου [1], τα αντισυμβαλλόμενα μέρη 
σε υφιστάμενες Συμβάσεις Μεταφοράς και Συμβάσεις 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ οφείλουν να προβούν σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου οι υφιστάμενες 
μεταξύ τους συμβάσεις να συνάδουν με τις νέες πρότυ¬ 
πες εγκεκριμένες συμβάσεις. Κατά τη διαδικασία αυτή 
τα μέρη δύνανται να μεταβάλλουν τη Μεταφορική Ικανό¬ 
τητα Παράδοσης και Παραλαβής σε Σημεία Εισόδου και 
Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίσου που 
έχουν δεσμεύσει με τις υφιστάμενες συμβάσεις τους. 

4. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. 

Άρθρο 111 

Αιτήσεις Δέσμευσης Δυναμικότητας 

Οι αιτήσεις για δέσμευση υφιστάμενης ή μελλοντικής 
δυναμικότητας του ΕΣΦΑ, οι οποίες, κατά το χρόνο 
έκδοσης του Κώδικα, έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ, δι¬ 
ατηρούν τη σειρά χρονικής προτεραιότητας του χρόνου 
υποβολής τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 71 του Νόμου καθώς και τα οριζόμενα στην 
παράγραφο [7] του άρθρου [8] και στην παράγραφο [10] 


του άρθρου [71] του Κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι, 
εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού 
Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ κατά το άρθρο 72 του Νόμου, 
οι αιτούντες τη δέσμευση δυναμικότητας υποβάλουν 
στο Διαχειριστή βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο 
Χρηστών ΕΣΦΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΣΦΑ 

Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου 

1. Συντελεστής \Λ/οόΙθθ: Ο Συντελεστής \Ν οόόθ δεν 
πρέπει να είναι μικρότερος από 13,10 Κ\Λ/ά/Νπι 3 και δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 16,37 ΚίΛ/ίι/Νηπ 3 . 

2. Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΔΘ): Η ΑΔΘ δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από 10,20 Κ\Α/ίι/Νηη3 και δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 13,71 Κ\Λ/Ιι/Νπι 3 . 

3. Σχετική Πυκνότητα: Η σχετική πυκνότητα του Φυσι¬ 
κού Αερίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,56 και 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,71. 

4. ΟΗ 4 : Η κατ'ογκο συγκέντρωση μεθανίου δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από 75 [% πιοΐθ] 

5. Θ0 2 : Η κατ'ογκο συγκέντρωση διοξειδίου του άν¬ 
θρακα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 [% πιοΐθ]. 

6. Ν 2 : Η συγκέντρωση αζώτου δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 6 [% πιοΐθ]. 

7. 0 2 : Η συγκέντρωση οξυγόνου δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 0,2 [% πποΙθ]. 

8. Υδρόθειο (Η23): Η περιεκτικότητα του Φυσικού Αε¬ 
ρίου σε Υδρόθειο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5,4 πιρ/Νηη 3 . 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες, η περιεκτικότητα 
του Φυσικού Αερίου σε Υδρόθειο μπορεί να λάβει τιμή 
έως τα 10,8 πιρ/Νπι 3 , χωρίς όμως να ξεπερνά τα 6,5 πιρ/ 
Νπι 3 σε μέση τιμή Ημέρας. 

9. Ολικό θείο: Το ολικό θείο για Φυσικό Αέριο που δεν 
έχει υποστεί όσμηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80 πιρ/ 
Νπι3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για όχι περισσό¬ 
τερο από 48 ώρες μπορεί να λάβει τιμές έως τα 120 
πιρ/Νπι 3 χωρίς όμως να ξεπερνά τα 90 πιρ/Νπι 3 σε μέση 
τιμή Εβδομάδας. 

10. Σημείο Δρόσου του Νερού (\Α/ϋΡ): Το Σημείο Δρό¬ 
σου του Νερού για το Φυσικό Αέριο δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους +5°Θ σε πίεση αναφοράς 80 όαΓρ. 

11. Σημείο Δρόσου Υδρογονανθράκων: Το Σημείο Δρό¬ 
σου Υδρογονανθράκων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 
+3°Θ σε κάθε πίεση από 1 έως 80 03Γ0. 

12. Σκόνη και Υγρά: Το Φυσικό Αέριο πρέπει να είναι 
πρακτικά ελεύθερο από αέριες, στερεές ή υγρές ουσί¬ 
ες που θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν κινδύνους 
φραγής ή δυσλειτουργίας ή διάβρωσης των συνηθι¬ 
σμένων εγκαταστάσεων αερίου και του τυποποιημένου 
εξοπλισμού αερίου. Εξαιρούνται περιπτώσεις που υγροί 
σχηματισμοί πολύ μικρών σταγονιδίων μπορεί περιστα- 
σιακά να δημιουργηθούν στο Φυσικό Αέριο και δεν είναι 
δυνατόν να απομακρυνθούν. 

13. Οσμητική Ουσία: Το Φυσικό Αέριο παραδίδεται 
στα Σημεία Εισόδου χωρίς οσμητική ουσία. Η Οσμητική 
Ουσία προστίθεται στα Σημεία Παράδοσης όταν είναι 
απαραίτητο από τον Κώδικα Α3ΜΕ. 

14. Η θερμοκρασία του Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από -5°Θ και μεγαλύτερη από 5Θ°0. Σε 
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εξαιρετικές συνθήκες λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ ή εξαι- 
τίας τεχνικών λόγων και οπωσδήποτε για περιόδους 
που δεν ξεπερνούν τις 4 ώρες, η θερμοκρασία δύναται 
να είναι μικρότερη των -5°0. Στην περίπτωση αυτή η 
θερμοκρασία του Φυσικού Αερίου θα πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε υψηλότερη των -10° Ο και τουλάχιστον 
κατά 5°0 υψηλότερη από την θερμοκρασία \Λ/0Ρ του 
Φυσικού Αερίου στην πίεση λειτουργίας. 

15. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου'Ετους από το 
Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, ο Διαχειριστής 
υποχρεούται να αποστείλει στη ΡΑΕ και να θέσει σε 
δημόσια διαβούλευση έκθεση σχετικά με τις Προδιαγρα¬ 
φές Ποιότητας Φυσικού Αερίου, τις τυχόν αποκλίσεις 
σε σχέση με τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας 
στην ΕυρωπαϊκήΈνωση και διεθνώς και αξιολόγηση της 
δυνατότητας και σκοπιμότητας σύγκλισης των Προδι¬ 
αγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου με τις εν λόγω 
προδιαγραφές. 

Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ 

1. Συντελεστής \Λ/οόόθ: Ο Συντελεστής \Λ/οόόθ του 
ΥΦΑ ακολουθεί τις προδιαγραφές που ισχύουν για το 
ΕΣΜΦΑ. 

2. Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΔΘ): Η ΑΔΘ του 
ΥΦΑ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 11,16 Κ\Λ/Ιι/Νπι 3 
και μεγαλύτερη από 12,68 Κννά/Νπι 3 . Ο Διαχειριστής 
δύναται να εξετάσει την δυνατότητα παράδοσης στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ Φορτίου ΥΦΑ με τιμή ΑΔΘ εκτός της 
ανωτέρω προδιαγραφής αλλά εντός του διαστήματος 
από 11,04 Κννό/Νπι3 έως 11,16 Κ\Λ/ό/Νπι 3 ή από 12,68 Κ\Λ/ίι/ 
Νπι 3 έως 13,02Κ\Λ/Ιτ/Νπι 3 , εφόσον μετά την ανάμειξη του 
ως άνω Φορτίου με το λοιπό ΥΦΑ το οποίο είναι ήδη 
αποθηκευμένο στις δεξαμενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ, 
η τιμή της ΑΘΔ στο συνόλου του ΥΦΑ καθίσταται εντός 
της ανωτέρω προδιαγραφής. 

3. Πυκνότητα ΥΦΑ: Η πυκνότητα του ΥΦΑ δεν πρέπει 
να μικρότερη από 430 Κρ/πι 3 και μεγαλύτερη από 478 
Κρ/πι 3 . Ο Διαχειριστής δύναται να εξετάσει την δυνα¬ 
τότητα παράδοσης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φορτίου 
ΥΦΑ εκτός της ανωτέρω προδιαγραφής αλλά εντός του 
διαστήματος από 420,3 Κς/πι 3 έως 430 Κς/πι 3 ή από 478 
Κρ/πι 3 έως 483,1 Κρ/πι 3 , εφόσον μετά την ανάμειξη του 
ως άνω Φορτίου ΥΦΑ με το λοιπό ΥΦΑ το οποίο είναι 
ήδη αποθηκευμένο στις δεξαμενές της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ, η τιμή της πυκνότητας του ΥΦΑ καθίσταται εντός 
της ανωτέρω προδιαγραφής.. 

4. Μοριακό Βάρος: Το μοριακό βάρος του ΥΦΑ δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο του 16,52 Κρ/ΚπιοΙ και μεγα¬ 
λύτερο του 18,88 Κρ/ΚπιοΙ. 

5. ΘΗ4 : Η συγκέντρωση μεθανίου κατ' όγκο δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από 85 [% πιοίο] και μεγαλύτερη από 
97 [% πιοΐθ]. Ο Διαχειριστής δύναται να εξετάσει την 
δυνατότητα παράδοσης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φορτί¬ 
ου ΥΦΑ με συγκέντρωση μεθανίου εκτός της ανωτέρω 
προδιαγραφής αλλά εντός του διαστήματος από 80 έως 
85 πιοΐθ [%] και από 97 έως 99,8 πιοΙθ[%] εφόσον μετά 
την ανάμειξη του ως άνω Φορτίου ΥΦΑ με το λοιπό ΥΦΑ 
το οποίο είναι ήδη αποθηκευμένο στις δεξαμενές της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ, η τιμή της συγκέντρωσης μεθανίου 
στο σύνολο του ΥΦΑ καθίσταται εντός της ανωτέρω 
προδιαγραφής. 

6. Ν2: Η συγκέντρωση αζώτου δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 1,24 [πιοΙθ%]. 

7. Υδρόθειο (Η23): Η περιεκτικότητα του ΥΦΑ σε Υδρό¬ 
θειο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5πιρ/ Νπι 3 . 


8. Ολικό θείο: Η περιεκτικότητα του ΥΦΑ σε ολικό θείο 
ΥΦΑ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 πιρ/Νπι 3 . 

9. Η σύσταση των βαρύτερων υδρογονανθράκων θα 
πρέπει να είναι εντός των ορίων που επιβάλλει η μέθο¬ 
δος ΚΜΚ υπολογισμού της πυκνότητας ΥΦΑ. Το ποσο¬ 
στό του ίΘ4 και ηΘ4 δεν πρέπει να ξεπερνά το 4% και 
το ποσοστό του ίΘ5 και ηΘ5 το 2%. 

10. Η θερμοκρασία έγχυσης του ΥΦΑ (μέσος όρος 
της θερμοκρασίας του ΥΦΑ σε όλες τις δεξαμενές του 
πλοίου ΥΦΑ, πριν την'Εγχυση ΥΦΑ) δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη του -158°Θ. Για θερμοκρασίες ΥΦΑ μεγα¬ 
λύτερες του -158°0 η μέθοδος ΚΜΚ υπολογισμού της 
πυκνότητας δεν ισχύει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Ο Διαχειριστής καταρτίζει και δημοσιεύει στο Ηλε¬ 
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τα έντυπα που χρη¬ 
σιμοποιούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος. Κάθε έντυπο περιλαμβάνει ιδίως τα οριζό¬ 
μενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα. 

Τα έντυπα δύναται να αναθεωρηθούν μετά από πρω¬ 
τοβουλία του Διαχειριστή ή μετά από αίτημα Χρήστη, 
έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Γ ενικά 

1. Διαδικασίες Διακοπής εφαρμόζονται σε κάθε περί¬ 
πτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα, ο Διαχειριστής κρίνει απαραίτητη τη μείωση 
ή τη διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου σε Σημείο 
Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. 

2. Οι Διαδικασίες Διακοπής διακρίνονται στις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες: 

ί. Διαδικασία Τυπικής Διακοπής σε Σημείο Εισόδου. 

11. Διαδικασία Επείγουσας Διακοπής σε Σημείο Εισό¬ 
δου. 

ΙίΙ. Διαδικασία Αμεσης Διακοπής σε Σημείο Εισόδου. 

ιν. Διαδικασία Διακοπής σε Σημείο Εξόδου. 

3. Ο Διαχειριστής επιλέγει τη Διαδικασία που εκά- 
στοτε κρίνεται κατάλληλη, ανάλογα με τον χρόνο που 
διαθέτει και το γεγονός το οποίο πρόκειται να αντι¬ 
μετωπίσει. 

4. Κατά τις Διαδικασίες Διακοπής, η επικοινωνία μετα¬ 
ξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών πραγματοποιείται 
μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους που 
ορίζονται στη Σύμβαση Μεταφοράς/Σύμβαση Μεταφο¬ 
ράς σε Διακοπτόμενη Βάση. Η επικοινωνία γίνεται μέσω 
τηλεομοιοτύπου. Σε περίπτωση Αμεσης Διακοπής, προ¬ 
ηγείται τηλεφωνική επικοινωνία. 

5. Με εξαίρεση την περίπτωση της Διαδικασίας Αμε¬ 
σης Διακοπής σε Σημείο Εισόδου, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Χρήστη προς τις εντολές του Δια¬ 
χειριστή που εκδίδονται στο πλαίσιο των Διαδικασιών 
Διακοπής εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτές, ο 
Διαχειριστής αποστέλλει στον Χρήστη μέσω τηλεομοι- 
οτύπου Μήνυμα Μη Συμμόρφωσης (Εντυπο ύ). Εφόσον ο 
Χρήστης δεν συμμορφωθεί με τις εντολές του Διαχει- 
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ριστή εντός 60 λεπτών από το χρόνο αποστολής του 
Μηνύματος Μη Συμμόρφωσης, ο Διαχειριστής δύναται 
να μειώσει ή να διακόψει την παροχή Φυσικού Αερίου 
στο σχετικό Σημείο Εισόδου ή Εξόδου σύμφωνα με την 
αρχική εντολή του. 

Διαδικασία Τυπικής Διακοπής σε Σημείο Εισόδου 

Κατά τη Διαδικασία Τυπικής Διακοπής σε Σημείο Ει¬ 
σόδου του ΕΣΜΦΑ: 

1. Ο Διαχειριστής αποστέλλει στον Χρήστη Μήνυμα 
Ενδεχόμενης Διακοπής (Εντυπο ϋ), με το οποίο τον 
ενημερώνει για το ενδεχόμενο αποστολής Μηνύματος 
Διακοπής εντός της Περιόδου Προειδοποίησης. 

2. Η Περίοδος Προειδοποίησης αρχίζει μετά την πα¬ 
ρέλευση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών από την 
αποστολή του Μηνύματος Ενδεχόμενης Διακοπής και 
λήγει κατά τον χρόνο που ορίζεται από τον Διαχειριστή. 
Παράταση του χρόνου λήξης της Περιόδου Προειδοποί¬ 
ησης γίνεται μόνον κατόπιν αποστολής νέου Μηνύματος 
Ενδεχόμενης Διακοπής. 

3. Εντός της Περιόδου Προειδοποίησης, ο Διαχειρι¬ 
στής δύναται να αποστείλει στον Χρήστη Μήνυμα Δι¬ 
ακοπής (Εντυπο Ε), ενημερώνοντας τον για το χρόνο 
Έναρξης και Λήξης της Διακοπής, καθώς και για την 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που μπορεί να παραδίδει 
στο συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου, κατά την περίοδο 
διακοπής. 

4. Εντός δύο (2) ωρών από την αποστολή του Μηνύ¬ 
ματος Διακοπής, ο Χρήστης αποστέλλει στον Διαχει¬ 
ριστή Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διακοπής (Εντυπο I). Εάν 
η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Διαχειριστής 
αποστέλλει εκ νέου το Μήνυμα Διακοπής. 

5. Η διακοπή δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά μόνον 
μετά από την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ωρών 
μετά από την αποστολή του τελευταίου Μηνύματος 
Διακοπής. 

6. Ο χρόνος Λήξης Διακοπής επιτρέπεται να παρατεί- 
νεται κατόπιν αποστολής νέου Μηνύματος Διακοπής, με 
το οποίο ο Διαχειριστής δύναται να επαναπροσδιορίσει 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που μπορεί να παραδίδει 
ο Χρήστης στο συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου. 

7. Κατά το χρόνο ισχύος της διακοπής ο Χρήστης 
υποχρεούται να παραδίδει Φυσικό Αέριο στο συγκεκρι¬ 
μένο Σημείο Εισόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
Μήνυμα Διακοπής. 

Διαδικασία Επείγουσας Διακοπής σε Σημείο Εισόδου 

Κατά τη Διαδικασία Επείγουσας Διακοπής σε Σημείο 
Εισόδου του ΕΣΜΦΑ: 

1. Ο Διαχειριστής αποστέλλει στον Χρήστη Μήνυμα 
Επείγουσας Διακοπής (Εντυπο Ρ), με το οποίο τον ενη¬ 
μερώνει για το χρόνοΈναρξης και Λήξης της Διακοπής, 
καθώς και για την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που μπορεί 
να παραδίδει στο συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου, κατά 
την περίοδο διακοπής. 

2. Εντός μίας (1) ώρας από την αποστολή του Μηνύμα¬ 
τος Επείγουσας Διακοπής, ο Χρήστης αποστέλλει στον 
Διαχειριστή Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διακοπής (Εντυπο 


I). Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Δια¬ 
χειριστής αποστέλλει εκ νέου το Μήνυμα Επείγουσας 
Διακοπής. 

3. Η διακοπή δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά μόνον 
μετά από την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ωρών 
μετά από την αποστολή του τελευταίου Μηνύματος 
Επείγουσας Διακοπής. 

4. Ο χρόνος Λήξης Διακοπής επιτρέπεται να παρα- 
τείνεται κατόπιν αποστολής νέου Μηνύματος Επείγου¬ 
σας Διακοπής, με το οποίο ο Διαχειριστής δύναται να 
επαναπροσδιορίσει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
μπορεί να παραδίδει ο Χρήστης στο συγκεκριμένο Ση¬ 
μείο Εισόδου. 

5. Κατά το χρόνο ισχύος της διακοπής ο Χρήστης υπο- 
χρεούται να παραδίδει Φυσικό Αέριο στο συγκεκριμένο 
Σημείο Εισόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μήνυμα 
Επείγουσας Διακοπής. 

Διαδικασία Αμεσης Διακοπής σε Σημείο Εισόδου 

Κατά τη Διαδικασία Άμεσης Διακοπής σε Σημείο Ει¬ 
σόδου του ΕΣΜΦΑ: 

1. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τηλεφωνικά τον Χρήστη 
και εν συνεχεία αποστέλλει σε αυτόν μέσω τηλεομοιο- 
τύπου Μήνυμα Άμεσης Διακοπής (Εντυπο Ο), καθορίζο¬ 
ντας το χρονικό σημείο της Έναρξης Διακοπής και την 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που μπορεί να παραδίδει ο 
Χρήστης στο συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου, κατά την 
περίοδο διακοπής. 

2. Η διακοπή ισχύει έως ότου ο Διαχειριστής απο- 
στείλει στον Χρήστη Μήνυμα Λήξεως Άμεσης Διακοπής 
(Εντυπο Η). Μέχρι την αποστολή Μηνύματος Λήξεως 
Άμεσης Διακοπής ο Χρήστης υποχρεούται να μειώσει 
την παράδοσή του στην Ποσότητα που αναφέρεται στο 
Μήνυμα Άμεσης Διακοπής. 

Διαδικασία Διακοπής σε Σημείο Εξόδου 

Κατά τη Διαδικασία Διακοπής σε Σημείο Εξόδου του 
ΕΣΜΦΑ: 

1. Ο Διαχειριστής αποστέλλει στον Χρήστη Μήνυμα 
Διακοπής σε Σημείο Εξόδου (Εντυπο Κ), με το οποίο τον 
ενημερώνει για το χρόνοΈναρξης και Λήξης της Διακο¬ 
πής, καθώς και για την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
μπορεί να παραλαμβάνει από το συγκεκριμένο Σημείο 
Εξόδου, κατά την περίοδο διακοπής. 

2. Ο χρόνος Έναρξης Διακοπής έπεται του χρόνου 
αποστολής Μηνύματος κατά τουλάχιστον τέσσερις (4) 
ώρες. 

3. Ο χρόνος Λήξης Διακοπής επιτρέπεται να παρατεί- 
νεται κατόπιν αποστολής νέου Μηνύματος Διακοπής σε 
Σημείο Εξόδου, με το οποίο ο Διαχειριστής δύναται να 
επαναπροσδιορίσει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 
μπορεί να παραλαμβάνει ο Χρήστης στο συγκεκριμένο 
Σημείο Εξόδου. 

4. Κατά το χρόνο ισχύος της διακοπής ο Χρήστης 
υποχρεούται να παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο στο συ¬ 
γκεκριμένο Σημείο Εξόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο Μήνυμα Διακοπής σε Σημείο Εξόδου. 
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Σχηματική απεικόνιση Διαδικασιών Διακοπής 

1. Η Διαδικασία Τυπικής Διακοπής σε Σημείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ 
συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 


Έλεγχος Συστήματος 
από τον Διαχειριστή 



Περίοδος 

Προειδοποίησης 


2. Η διαδικασία Επείγουσας Διακοπής σε Σημείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ 
συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

Έλεγχος Συστήματος 
από τον Διαχειριστή 


Μήνυμα Επείγουσας Διακοπής 



Λήξη Διακοπής 


































>4 ώρες 
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3. Η Διαδικασία Άμεσης Διακοπής συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: 


ΧΡΗΣΤΗΣ 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 


Έλεγχος Συστήματος 
από τον Διαχειριστή 



4. Η Διαδικασία Διακοπής σε Σημείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ συνοψίζεται 
παρακάτω σχήμα: 

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 


Έλεγχος Συστήματος από 
τον Διαχειριστή 


; Μήνυμα Διακοπής σε Σημείο Εξόδου 

*.- 


Έναρξη Διακοπής 


Λήξη Διακοπής 
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Έντυπα Διαδικασιών Διακοπής 


[ϋ] ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

[Ε] ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

[Γ] ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

[Ο] ΜΗΝΥΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

[Η] ΜΗΝΥΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

[I] ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

[I] ΜΗΝΥΜΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

[Κ] ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 


Έντυπο ΙΙΙ-2.1 

[ϋ] - Μήνυμα Ενδεχόμενης Διακοπής 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Από : 

Διαχειριστή 

Υπόψιν : 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κοιν/ση : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ρβχ : 

ΑΡ. ΡΑΧΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σελίδες: 

1 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ώρα : 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 

Σχετικά : 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Ο Διαχειριστής σας προειδοποιεί ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η μείωση ή η 
διακοπή παράδοσης Φυσικού Αερίου εκ μέρους σας στο Σημείο Εισόδου ..., 
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. ... μεταξύ μας Σύμβασης Μεταφοράς και των 
Παραρτημάτων αυτής. 

Σας ενημερώνουμε ότι το Μήνυμα Διακοπής μπορεί να σταλεί εντός της Περιόδου 
Προειδοποίησης, όπως αυτή καθορίζεται στην προαναφερθείσα Σύμβαση και 
συγκεκριμένα μεταξύ των κάτωθι χρονικών ορίων: 

Έναρξη Περιόδου Προειδοποίησης : . 

Λήξη Περιόδου Προειδοποίησης : . 

Το μήνυμα αυτό ισχύει έως. 

Με Εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Διαχειριστή, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Έντυπο ΙΙΙ-2.2 

[Ε] - Μήνυμα Διακοπής 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Υπόψιν: 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ρβχ : 

ΑΡ. ΓΑΧΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 


Από : Διαχειριστή 

Κοιν/ση : ΟΝΟΜΑ ΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Σελίδες: 1 

Ώρα : ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Σχετικά : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Με αναφορά στο σχετικό μας Ραχ..., καθώς και στους όρους της υπ’ αριθμ. ... 
μεταξύ μας Σύμβασης Μεταφοράς και των Παραρτημάτων αυτής, παρακαλούμε όπως 
προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσετε τις 
παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου ..., σύμφωνα με τις τιμές που 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 


ΕΝΑΡΞΗ 

Ημέρα/Ώρα 

ΠΑΥΣΗ 

Ημέρα/Ωρα 

ΠΑΡΟΧΗ 

[ηι 3 (η)/1ι] 











Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε το συντομότερο δυνατό τη λήψη του παρόντος 
εγγράφου, αποστέλλοντας μας μέσω Γαχ το έντυπο “ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 


ΔΙΑΚΟΙΙΙΙΣ'. 


Με Εκτίμηση, 


Εκ μέρους του Διαχειριστή, 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Έντυπο ΙΙΙ-2.3 

[Γ] - Μήνυμα Επείγουσας Διακοπής 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Από : 

Διαχειριστής 

Υπόψιν : 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κοιν/ση : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ρβχ : 

ΑΡ. ΡΑΧ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σελίδες: 

1 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ώρα : 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 

Σχετικά : 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. ... μεταξύ μας Σύμβασης Μεταφοράς και των 
Παραρτημάτων αυτής και εξαιτίας εκτάκτων αναγκών [καθορίζονται εάν είναι 
δυνατό] παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου 
να ρυθμίσετε τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου ..., σύμφωνα με 
τις τιμές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 


ΕΝΑΡΞΗ 

Ημέρα/Ώρα 

ΠΑΥΣΗ 

Ημέρα/Ώρα 

ΠΑΡΟΧΗ 

[πι 3 (η)/1ι] 











Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε το συντομότερο δυνατό τη λήψη του παρόντος 
εγγράφου, αποστέλλοντας μας μέσω Ειχ το έντυπο “ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 


ΔΙΑΚΟΠΗΣ". 


Με Εκτίμηση, 


Εκ μέρους του Διαχειριστή, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Έντυπο ΙΙΙ-2.4 

[Ο] - Μήνυμα Αμεσης Διακοπής 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Από : 

Διαχειριστή 

Υπόψιν : 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κοιν/ση : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ρβχ : 

ΑΡ. ΡΑΧΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σελίδες: 

1 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ώρα : 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 

Σχετικά : 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. ... μεταξύ μας Σύμβασης Μεταφοράς και των 
Παραρτημάτων αυτής και εξαιτίας άμεσων αναγκών [καθορίζονται εάν είναι δυνατό] 
παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 
ρυθμίσετε τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου ..., σύμφωνα με τις 
τιμές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 


ΕΝΑΡΞΗ 

Ημέρα/Ώρα 

ΠΑΥΣΗ 

Ημέρα/Ώρα 

ΠΑΡΟΧΗ 

[ιπ 3 (η)/1ι] 











Το παρόν “ΜΗΝΥΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ” θα παραμείνει ενεργό έως ότου σας 
αποστείλουμε “ ΜΗΝΥΜΑ ΑΗΞΕΩΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 


Με Εκτίμηση, 


Εκ μέρους του Διαχειριστή, 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Έντυπο ΙΙΙ-2.5 

[Η] - Μήνυμα Λήξης Αμεσης Διακοπής 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Από : 

Διαχειριστή 

Υπόψιν : 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κοιν/ση : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ρβχ : 

ΑΡ. ΕΑΧΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σελίδες: 

1 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ώρα : 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 

Σχετικά : 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σας ενημερώνουμε όχι οι συνθήκες που επέβαλαν τη Διαδικασία Άμεσης Διακοπής 
στο Σημείο Εισόδου ... δεν υφίστανται πλέον. Ως εκ τούτου οι παραδόσεις σας στο 
συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου μπορούν να συνεχιστούν κανονικά σύμφωνα με την 
σχετική Ημερήσια Δήλωσή σας, από την [ημερομηνία/ ωρα]. 


Με Εκτίμηση, 


Εκ μέρους του Διαχειριστή, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Έντυπο ΙΙΙ-2.6 

[I] - Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διακοπής 


Προς : 

Διαχειριστή 

Από : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Υπόψιν : 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Διαχειριστή 

Κοιν/ση : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ρβχ : 

ΑΡ. ΡΑΧ Διαχειριστή 

Σελίδες: 

1 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ώρα : 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Σχετικά : 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Με αναφορά στο “ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ*ΓΜΗΝΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ* ΠΜΗΝΥΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ* με Αρ. Πρωτοκόλλου ..., που μας 
εστάλη στις ημερομηνία / ωρα, οι ποσότητες παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σημείο 
Εισόδου ... θα ρυθμιστούν σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται στον ακόλουθο 
πίνακα. 


ΕΝΑΡΞΗ 

Ημέρα/Ώρα 

ΠΑΥΣΗ 

Ημέρα/Ωρα 

ΠΑΡΟΧΗ 

[Νιπ 3 /Ώρα] 











Με Εκτίμηση, 


ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Έντυπο ΙΙΙ-2.7 

[I] - Μήνυμα Μη Συμμόρφωσης 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Υπόψιν : 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ρ3Χ : 

ΑΡ. ΡΑΧ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 


Από : Διαχειριστή 

Κοιν/ση : ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Σελίδες: 1 

Ώρα : ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Σχετικά : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑ ΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Με αναφορά στο “ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΚΟΠΗΣ'Τ 1 ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ" 

με Αρ. Πρωτοκόλλου ., που σας εστάλη στις ημερομηνία / ωρα, ζητήσαμε να 

προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσετε τις 

παραδόσεις Φυσικού Αερίου, στο Σημείο Εισόδου ., σύμφωνα με τις τιμές που 

αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 


ΕΝΑΡΞΗ 

Ημέρα/Ωρα 

ΠΑΥΣΗ 

Ημέρα/Ωρα 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

[Νιη 3 /Ώρα] 











Εφόσον οι παραδόσεις σας δεν ρυθμίστηκαν όπως όφειλαν σύμφωνά με τον 
παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες το 
συντομότερο δυνατό και να μας το επιβεβαιώσετε αποστέλλοντας μας μέσω ίαχ το 
έντυπο “ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ". 

Εάν δεν προχωρήσετε στην ρύθμιση της παροχής σας σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα εντός 60 λεπτών από την λήψη του παρόντος εγγράφου, ο 
Διαχειριστής θα διακόψει την παροχή σας στο ΕΣΜΦΑ όπως δύναται, σύμφωνα με 
τους όρους της μεταξύ μας Σύμβασης Μεταφοράς και των Παραρτημάτων αυτής. 


Με Εκτίμηση, 


Εκ μέρους του Διαχειριστή, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Έντυπο ΙΙΙ-2.8 

[Κ] - Μήνυμα Διακοπής Σημείου Εξόδου 


Προς : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Από : 

Διαχειριστής 

Υπόψιν : 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κοιν/ση : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ροχ : 

ΑΡ. ΡΑΧΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σελίδες: 

1 

Ημ/νία : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ώρα : 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Νο Αναφ.: 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Διαχειριστή 

Σχετικά : 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Αξιότιμοι Κύριοι, 

Με αναφορά στους όρους της υπ αριθμ. ... μεταξύ μας Σύμβασης Μεταφοράς και 
των Παραρτημάτων αυτής, παρακαλούμε όπως ρυθμίσετε τις παραλαβές Φυσικού 
Αερίου από το Σημείο Εξόδου ... σύμφωνα με τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα: 


ΣΗΜΕΙΟ 

ΕΞΟΔΟΥ 

Αριθμός 

Μετρητού 

Εναρξη 

Λήξη 

Παροχή 

Ημ/νια 

Ώρα 

Ημ/νια 

Ώρα 

/Νιη 3 /Ωρα/ 



















Οι λόγοι που μας αναγκάζουν σε αυτή τη ρύθμιση είναι οι ακόλουθοι: 


Με Εκτίμηση, 


Εκ μέρους του Διαχειριστή, 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοωή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΝ/Ρ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.61.91·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιιίίρ://νννννν.βί.9ΐ· - β-ιπβΝ: ννβόπΐ38ΐβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

★ 020313109121301 12 * - 










































































